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pajloralis prima . 
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£\ 


Ly eidas, fiueFerdinandus Medices Cardinalis, 

Mopfus, & Eurydamas . ~ • ^oM 


5 T in feceffu partio qua fingit in altum 
Oceano fol luce noua, maria alta recludens 
JtiJiiUjtjua umbro fe efhnturia fafta zjicyntbo* 
Cuius in obieClu infignem dat Vertice portum . 
fjacpaftor Mopfus fcopulo confoderat alto , 

Jn lateres fefe qua frangitur 1/nda reduclos , \ t 
E t Lygur Eurydamas, doShtsJulcare phafelo 
isfejuora jfeu jpirant Zephyri , feu perflrepit zurtts { 
Expertus mores lentorum , cy^ Jydcra coeli . \ . w . / -j ij ':{ 
Fifcell.cs doclus iunco contexere At opfus , . . f * 

Jnter ferpentes hederas ,fub 1/ertice rupis , 

Sic ait. Aiop. En er t Trt liceat mihi dicere carmen 
Eurydamas , Lycidamq. meum extollere f aciis . 
tsfnte iterum toto exurgat difeordia mundo, ; vi % 
Jnter fe potius turbato foedere coeli , \ • ) 

Quod tellus furfum leniat , ccelumt j, deorfum. 
i/fnte retro refuat Inolentis At tlphtus ^ndu ', , 

'Et pratum herbis , CT' cre f fin* frondibus arbos , 

^ * X Molle d9 




4 FOE LICIS FAC 

Molleat durum 3 flat mei dulce ''venenum 
Quum magna illius nofro de peflore laudes 
Labantur meriti , &fua ceffem extollere fafta 
Eury • Et Ly eidas quondam nojbro perculfus amore , 
Purpurea indutus clamyde > CT fulgentibus oflrit 
Sponte fua > dedit ille mtbt pecus omne petenti * x 
Pafcite dixit oues focus 3 mihi pafce capellas . 
Sume armenta boum tibi Tytire 3 fumc iuuencos • 
Incipe Mopfe prior flipulas wfare canoras , 

T u doSlus fhpulas inflare 3 ego dicere 'Verfiss . 
Mop. N unc quoniam gemmis for entibus aurea tellus 
Exornat pratum jflorefq. appingit in hortis > 

Et frondes syluis , & fruges torrida campis 
Fert afas 3 fontefq. artiorum armenta reuifunt . 

* Huc ades o Ly eidas ^torret dum lampade pheebus* 
Et 'Vetus infuit at nofhro carus affer aruo . 

Hic 'Vaflum turma Dryadum fumantibus 'Vndis 
Ser uatur fne fole nemus 3 dum munera libant 
iyinte aras 3 fuperantq. hircorum f anguine ripas . 
clangite Piendes 3 date carmina , dicite laudes . 
Eliry ,V er erat > & tepidis fulgebat folibus <_ Aether M 
Et terra ob partum "V erisgauifi recentem 3 
Omne genus florum gremio geflabat 3 & illos ' 

Vndiq.ffargebat > teneris induta capillis 
Pingebat nemora , c T 'viridantia prata colore . 

Et cceli facies ~Vdos amplexa 'Vapores , 

\ I rriguis terram riuis 3 & gramine colles , • ' > 

Et nemora alta comis 3 gramma montis alebat, 

isflleftus Dryadum cuneis , qua Tybridis 'Vndas 
H oflia conclufo tumidas exgettat in alueo . 

~ ** '■ " sj$*i 
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PASTORALI A. 

furibus accepi ( Nereo plaudente) foraret 
Jam canere arguto syluefhria numina pleffro . 
tsf (iribus accipite y feptem culmina Nympha » 

Et colitis pheebum, deductum ad sydera carmen . 
Carmen Ner eidum , conceptum nuper ab antro . 

Et fi me toties Fagorum audifiis in ~\>mbra y 
Cum canerem adthyafos y maiora attendite cantu l 
Dicite magnificas mea carmina > dicite laudes . 
lAop.jjetrurix decus aternum redimite galero 

Purpureo j, cui quondam animi dedit <_Arnus honores > 
tyf ethera terrifono quateret dum Juppiter imbre , 

Qua dedit illufirem mater te m luminis oras . 

T e canimus pafior y pofitx precor annue menfie , 

Da mente ,atq. animum ,nam metem Animumq.peruris 
clangite Pierides y date carmina , dicite laudes . 

Eury . altius ire libet > heterumq. exempla dirorum 
Nota admirari y ~Vf tellus magis aquor e ponti 
Laude fremat ; quid enim Ly eidas tibi plenius optem? 
Sum memor & generis tanti y Virtute quod auget . 
Dicite magnificas mea carmina y dicite laudes . 
Mop.llle meus Lycidas curru celebratus eburno , 

\ytc ^elut extendit ramos terebynthus opacos : 
Vndiq.fic ampli fiuftus extendit honoris , 

Come mens animo ~\irtus y CP nobile peflus . f 

clangite pierides , date carmina , dicite laudes • 

Eury .re ficut mirata fuit y mirabitur <etas : 

Carmina teflantur y comunia / aera poetis y 
Quod caput ad palmam cmffum florente corona 
Prxfto aderit ,pafim fcena Irt JfeEt abitar omni . 

Dicite magnificas mea carmina dicite laudes . 

' . ' . ) * m* 
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Mop.iW mirer e xiros , quoniam fyeffabtlts ipfe es , 

Nec germen yqnonidm magno efi tibi f anguine germen • 
Nec Iratum / ludia; hornf oriis tibi namq.fuperna efi 
yirtutc egregium comitatum nomen ah armis . 
clangite picrides , date carmina , dicite laudes. : ' • 

Eury .Egregius forma iuuems , cui captus amore , 

iSTmbrofia fuccos j fua munera latus ^Apollo ) 

. <_xtq . artes , cytharamq. dabat , cui Irngua lepore ej} , 
Qua magnum tantis nomen Virtutibus aquat . 

Dicite marni ficus mea carmina , dicite laudes • 

Q w # _ . 

Mop .Sunt laudanda igitur merito tua pectora laa e , 

De quibus excepta aducmt grauitafq. nitorq. 

JE 't quicqntdgcj}.cs de fontibus exit ab hi fdem / 

Pefforis ; ingenium facit officio fa Xoluntas . 
clangite Picrides , date carmina , dicite laudes . 
Eury.^f poterii tanta cur fis extendere laudis ? 

Non mea lingua y alet, nec noftro in corpore Inres 
Sufficiunt j negat audaces Dea peftore fen fus ; 

Vertere qui y artj > Cf Irerbu , & "V oce [olebant. 
Dicite magnificas mea carmina , dicite laudes . 

Mop .huc ades o Ly eidas, lingua dulcedine mira 

Cufiodem infequitur nemorum Saturnia proles , 

Si recinam , gemis exuperat mea munera yefirum 
Tuq. pater patria poteris committere fama . 
elargite piendes , date carmina , dicite laudes . 

Sola meis calamis tua dat facundia yires , 

Dum cupio Allifis nofiro introducere ludo . 

Quicquid ab ingenio, <&•' nuo de paupere manat } 
Efficitur diues ( magno te numine) flumen . 

Dicite magnificas mea carmina , dicite laudes . 
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Mop/r? D« 'yeri* amat chloris pulcherrime paflor , > 

isfjpicies Jmhunda tuos armenta per agros . 
v Mille mea fupcrant montes , Cr pafcua capra , » 

Mille mea pajcuntur oues ad TyPridis 'yndam . ■■ *. 

clangite Pierides > date carmina 3 dtcite laudes • ■ * 

Eury.o htinam mecum m sylui* , pratifq-fuijfcs , 

Cum pecus ad mulffram duxi > ~\el' carpere lanam i w ., 

incepi , cantu afiidtio tua fada canendo . v. 

podices syluas j foehcia prata focares . tS * 

Zieflne AI analium mea tibia dicere carmen . ■ v. > 

Uoo.Sit fatis Eurydamas noflrus mflajfe acutu , 

Et Lyadam cecimfe modis ad pafcua noflris , * u • 

Et famam > nomenq . pium celebrajfe chorais . - * •*- • f 

Sit fatus ^fontdum dulces luflrajfe reccffas > • > V<v 

Et quos edocuit nemorum obferuare Thalia . > ■ 

jjefne Manalium mea tibia dicere carmen . ‘ Vo 

. Uw • . ■, . AV* . -4 

Put ST 0 RkA LIS SECV N D kA • '* 

Damon , fiue Gafpar Cincius Epifcopus- 
Melphienfis. 

• i ( t vlxj, •' j . ! ' 

Amilcar. ! 

*' *■ • *y .*• t 

P ierides Mu fa rhymbraum ornat e poet am , 

Nam cantu flito, paulo meliora canemus j 
No omnes armenta iuuant>qua gramina pafcunti 
’ j n mare qua tumidi 4 refluit liet ut <A Ibula lymphis . 
altera tenturo [urgitgens aurea feclo , 
qua radio fibtratfafuo , illuflrabit olympum . 
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Cttt tmdm ij&lcinot > ~yioL(cj. gp* ^yfdomtlis tgtifSt 
Dum haga totius Certetur machina coeli . 

O Atinam longam fuperi me ducere lutam 3 
Totorum*}. helintniifquam quod pofceret ordo > 
Nulla dies memori te Damon tolleret auo . 
zatitia feries exurgem omnibus hna 3 
Qui montatut colunt 3 te gaudia paflor haberent 
Dulcia 3 qua hillas paftorum habitauit agrefes : 
•Sftq. yfegla ; tenet altifono qua flumina cantu • 

V tr erit at ernum 3 bis pomis fertilis annus 3 
JPrataq. bis riflum pleno bis hbere campi 
Serta dabunt Mufls 3 hario detexta colore : 

Tt no fbo frutices bis iam cref cetis tn aruo . 

Sis Mufa metra ad thyafos J bis rofcida mella 
Sponte fua , immunifq. dabit per fe omnia tellus . 
istmbrofia incipient excurrere flumina dulci , 
JLaElefuent pafiim fontes , cr neFlare rupes ; 

£t tenues latis refonabunt cantibus aura . \ 

fiuc ades o Damon 3 properabunt agmine longo 
Nympharum turma 3 dulci plaudente choraa * 

JV unc leuis inftiratgenitabilis aura Fauoni , 

■Prataq. rore tument 3 ridet quoq. proximus ager i 
floribus ornati , montes [atantur aprici . 3 
£t flumen currit dulci per prata fufurro. ' < v 

M elphiacis nojhri latitabunt rupibus agni , • ‘ T . 

• £t foetus ajlum h itabunt arbore tefti . 

Tafcite oues gramen > henietjol cunEla fer enans a 
£t hemt j ecce henit 3 lucemq. annuntiat oflro 
Zucifer 3 ht dicat magnum tubar affor e heflrum • 
Sol erit illuflr ans Damon fuperadditus orbij 


pastoralia: 

Melphiacum ad flumen pecudes qui gr amine pafcit 
Gaudete o Dryades dulctq. occurrite cantu , 
isftq. herbis decorate ms , date lilia Muft , 
jam utm aderit, "V irides ornate tapetibus agros » 
£r 'yeflrum digno cognofcite numen honore . \ 

Huc ades , ~Vf maius cref :at tibi nomen m hora : 
Hunc manibus Nympha glomerant Cyano fq. , n 
Contexuntq. tibi Irano ac flore coronam . 

Huc ades , auxilioq. iuua , plaga lucida coeli ef. 
Sol medium exutus tenebras tenet arduus orbem . 
Qua mora te retinet , placeat tibi lucidus ather * 
£t tellus folis radio fuffufa perenni . 

Quo ~\ua te ducit , reflo nos tramite duxit . 

Ne 'fertas , propera , potes huc properare , ridebit 
Muneribus certis quicqutd tibi [eruat ^Amilcar . 
jeJI calamjs compaSla tribus mihi dulcis auena. 
Qua traxit rejonans montes , syluafq. ,ferafq . ; 
£t mites fecit Tygres , blandofq. Leones . 

£t fuit optdta , obdulces ad carmina ~\oces . 

St ignarum jfeSlas , [aerum expeflabo calorem , 
isfrdorem hunc nojlris coeli Dtj mentibus addunt t 
Non femper fores campis , nec fontibus humor 
JDefit , nec femper sylu.es ~\er pingit ouantes , 

S emper Apollo fui nos afflat numinis aura , 
%yftq. faces fauas nofhro fub peElore '\erfat . 
yt rediit y igor ille animi , calor ille fatigans , 

T otum agitat, feq. mfnuat tam peffore numen . 
TUnc non ingenium noflrum tuuenile pigebit 
Laudibus ad coelum diurnum extollere carmen : 
nonus ardentem ffarget fol arduus ignem . 
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Quo coeli faciem percurrar linea flo 3 
Infignis qua lege comam telluris mundat „ 

. V t radiis mare percujjum refilenduit ortis . 

cur tremit 1/ndafalo 3 l>t ponti fub marmore Triton 
F Influat 3 & Delphin per c arula hafia pererret, n 

J niteant > Jfarfts toties haga littor a gemmis . 

Quis rertimfaflor j quo mundum pondere librat 3 - . 

Ft fi- et a quis mouet 3 cr terra quo clymata traflu, 

, « yftq. ather claufit 3 fcu quo concluferit auo , 

Fdoceam-j afira fnper 3 famma l/ires 3 laticcfq. coaflos 
Regna alta 3 motufq. alios 3 renouataq. Phoebe 
Cornua 3 ccelorumq. luces 3 hariofq. recurfus : 

Ft fyluas 3 fuutofq. 3 animas 3 & femina mundi 
Ft 1/eniet Latias celebratus Daphnis ad oras . 

FJ ac tibi eerta manent , genus hoc tua numina fentit # 
kA d tua M anali a properabunt carm ina Mu fa 3 
i t fandi mihi mille ha 3 mihi mille colores 3 < • w - >-v. 
Ft fandi te mille ha 3 te mille colores , ~ ' V' v ' a % 

Ft Icaria cytf?ara 3 cT *> oces 3 & pleflra tenebunt . 

Frgo 1/em o paflor 3 tibi totum Helicona recludam : ' '• 

V It eri u* ne ne fle moras > ex aquore furgunt »‘i Sy 

Atufarum Cunei 3 & nofiris penetralibus imis ; 
Syluanij Fauni q. omnes 3 fub lampade caeli * «. “ . ; " 
O flendentq. tibi luridi fnb hrertice rupis > 

plaudentes choreas fmyrnea ad pleflra caman.cs « ■ Tn 
Ft primum tribuent tanta tibi laudis honorem . 

Ft mea cum pafior matura aduenerit at as % 
incipiam argutos Parnaf afeendere colles ; • ~ - 

1 f ft ar £ cnt dulci illuftres te neci are ' lates . ••• ' ■ ' *■' 

Tunc alter coelo phoebus radiabit aperto j ’■ 

*’■ ». Me U 
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pastoralia: * 

Jtfelle fiuent pafim fontes » & fiumtna laEle # 

£t niueo dura difii lient neflare quercus . 

Terra fuos fores ,fiondes dabit arbor opacas » 
jvon rafros tellus j & nec patietur aratrum « 

Sed fundent mifos cunabula baccare ramos • 
Mulla erit interdum rapti Violentia caeli , 
jsrullaq. mortifero fridebunt turbine bella 
Ventorum > nec hyems torquebit grandine terras • 
t^rltera fucceder toto indulgentia mundo , 

£$ pafim quid fis in apertum proferet auum • 
Dulcis auena file , ~\emt fol ifie corufcans , 

Totus fcinti lians > radii fq. librantibus ardens . 
Sunt mihi magna boumfabulis armenta reclufis M 
Et pecudes preffo carpentes ~\bere fondes . 
tSrlphefius campos rafiris exercet auitos > 
Infacunda comis 'ylmus fua brachia tendit * 

1 1 matura feges flauis albefat arifiis . 

Infufaq. ad funt fub duftis folibus "V mbrd . 


«f *<~ 
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Daphnis fiue Sebaftianus Faciuca/ 


Tytius • 



fulgentem Oceano patefecit Lucifer ortum . 

V eris opes aperit iamformofifi imus annua 

r . ~ ■ “V tfuu* 
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jyttnc tegit ymbra altos fondofo tegmine colles : 
Sunt gr au campis fegetes , & montibus herba » 

Et fontes terra ~\ndiuagi , & pomaria syluis : 
piitiaq- arboribus malaxer florentia pafim 
pura ouibusj cecinit qua carmine pulchrai)iocles r 
Pergite, CT' audaci 'yefhgia tendttegreffu j 
►* Pro quantum Daphni prafentia proderit, an non 

Creditis i inanimes properate, eodemq. tenore 
Tendite, ne ajfuxgat maior mihi caufa precandi . 

$>ua ~)/os fata tenent ? aut qua ~\os caufa moratur ? 
Nuncpafim ~\:indi l at antur gramine 'yalles , 

Omne folum complet late quod taflat odorem , 

Et qua parturiunt 'yiridantiagerjnina planta , 

Et forum cumulos , non Imo palmite gaudent. 
Callyrhoe quas ''vna tenes , quas ~\na colebas , 

Cypria dum f eruens pulchro ludebat <yfdone , 

Florida fuJfeSlas ducens per prata choreas . 
jvunc mare namgerum rapiunt fublime carina > 
nonec lattata , proprias referantur ad oras , 
/fdptatoq. exponant profugas in littur e gentes . 
y Nunc mare tranquillum tutas fert aquore merces , 

Et fu&xs naues fuperant , rapidafq. procellas , 
yt henti extollunt hndarum ad sydera montes • 
Tempus adef calamis f at {antes fallere pifces , ’ 

„ Seu rete mtenfa , aut lentis concludere nafis . 

Et tdndem incolumem ad littus petducere cymbam. 
N on fent-mfanu f ridens <_/fquilombus <_Aufer 
iSter at am in proram , Urgent nec difcrimma ponti 
In latwa , aut fcopulo ilhfam , tenet afera cautes . ‘ 
%/f breptamq • Nothis , tnfaxa rigentia torquet : 

v Nec puppim 

■ ■ 
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Net puppim inuadunt Euri , Cdur%. frementes , 
j yuxftas longo rapientes tempore gazas . 

Et Ji quando mari 'uiSlatur nautica pinus , 
Euertuntqi ^fufri turbatos aquor e fuflus; 

Qui clauum intendit, ne cautibus bareat, Vndani 
Pracauet aquoream ,puppimq . auertitabira , 

Cur fugitis Nympha ? cur non properatis (y tpfa * 
Ocia eur frujbra teritis ? fuccurrite Daphm, 

Vos moueat Daphnis pietas Jjieclata , laboro . v. . .*.• 
Pifcantis cymba auxilio fuccurrite Vefro . 

Hic ille ef Latus cecinit qui notus in oris , \ 

Irriguas inter balles , syluafq. Virentes , , v. v 

Y^Et fecit medio aligeros d effere cur fu 
V' Solis, equos , ftimmo quamuts defcenderet axe , 
r Et Venti po fuere , Tygres , tacuere 1 Volucres , 
Cantant iq. fuas quisquis lam prabuit aures , ( 

%yfd fua Vicina properarunt carmina quercus, 
Eagorumq. coma , & ramis Viridantibus orni , 

Et nemora , & montes pofuiffe cacumina fertur t 
Lunaq. Jj>e flata ef coelo deaurata fereno 
Siferc , dum nofras tenuit concentibus aures , 
Quale folet dulci modulari ad fa^na caifri 
carmen olor , dum fata parant auertere lucem . 

T ale dedit pleflro Daphnis modulatus eburno . 
Dulcia pamafi coleret dum culmina montis . 
Hinc Vaga Lagai fodiunt qui rura Canopi , 
Cducdfafq. fotent pariter tolerare pruinas 3 
ixftq. Venenatas iaculari tn bella fagittas , 

Et qui Caf alios , colit , t^foniofq. recejjus 3 
xAudiucrc omnes celebratum ad sy der 4 nomen l 
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JVec non exigua, contentus noSle Britannas , 
f ine truces Libyca calcantes ama Medufa, 

Seu myrteta t_Afia , mulcent qua auiaria canti t * 

Et rigat Eois Ganges acerrimus 'yndis * 
iSfuribss intenti acceperunt carmina chordis 
pollice percudis j toties folatus amores 
Picridum, fine ore dabat ,JeupeEhne l/oces * 

Hic fuit mffeSlus Belgis * quos alluit ~\ndis 
Oceanus , notufq . tuis Perme fides 'yrrivs . 

Hunc etiam nutriens Diuum Florentia mater , 

Sole magis dileSla Ioui , bene culta , tenendum 
Certajh , ~\t pleflro Mufas placaret agrejtes . 

Quid natam lachrymans furgentem incornua dicat 
Inachus 7 CT’ Citrea gaudens Sebethide lympha 7 
Quid Rex Eridanus 7 1/rnaq. binominis iftri 7 
Et Lygurum extrema quod feparat ^ Ipibus arua? 
Et refluens tacite per pinguia culta Manca 7 
i/ftq* Hebrus Calliope inuifus7 feu Phocidis ora 7 
Quaq. ambit Latium , cr traftus complebitur indi ’ 
Quodq. mare H effertam fupra circumfluit omnem , 
yndijragoq. ajlu , qua fe intra angufa coercet 
pirnina , <&• effundens rapido fuit aquor e ab alto . : 
T edantur cunilas tua fama yagaffe per oras . 

Quid memorem Dryades* qua te cinxere corona 7 
pieridefq. Deas 7 montanaq. numina , panes 7 
Tcrrarumq.Juis moderantem legibus orbem 7 
E loqutj fulmen > Latia Jfes 'ynica lingua , 

Horrida dum caneres crudeli pralia Marte . 

Cum coeli audaces tentarunt regna Gigantes § 
^fbruptoq.fupra pofuermt Pelion offa . 




P A STORAL r A. 

Et (juem Laomedonteis Regina. 1/olucrum 

V nguibus abreptum ad Regem perduxit ab oris • 
It qua ~\oce dedit tenui j qua pulchet' Apollo 

C adituum eximiis fabricabat herflbus arcem . 
Hic traxit numeris Rodopeia faxa canoris 3 
Et cythara pulfans Meandrum imitatus olorem * 
Fatales potuit. Barathri prorumpere leges . 

Hunc ' yos o Nympha irriguis aluiflis in antris* 
JDum fuit athereas 'ytero fufceptus in auras . 
Hunc gremio infantem cafla excepere forores 
Naiadcs j cr (ludus pafim excoluere 3 docentes 
c /foqiclum egregios fuccosj ZT t^fpolhnu artes . 

I loqui iq. aflu natura arcana latentis . 

*_A c primum teira 3 atq. alti primordia coeli, 

I I tr aflus j ora fq omnes jlpatioftq. terta 
Metiri pelagiq . arua } aflrorumq. latebras. 

1 1 longam occiduo ducunt qua tramite metam * 
Fcfhnantq. alto fe tingere sydera ponto » 

T empore caruleis , quo fol (e mergit in agris . 

Ft qua fgmf en faciem 3 conuexaq. circum 
Vertuntur , nec iter flertunt 3 nec lumina calant • 
Conjiciunt donec flammis radiantibus orbes. 
Naruramq. habeant /olidam 3 'yarufq. ferantur 
M otibus y obliqui fliper antes tramitis oras . 
Ignibus athereis circumuoluentibus 3 alte 
Z>ua yertex fugit j cr qua defendit ad ima : 
isfjfequiturq.fos perpulchro carmine fines. 

Quis rhcebi labor 3 & queis luna ambagibus errat 

V crtice auod culmen tangat 3 fubuerta quadrigis , 
Dum Phlegethonteos , fartis induta figuris 

"* • . . Vtfcm 
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Defcenfus adit , Egelidas fe extollit ad 'jtrElos i • 
Sydera Pellai imadens foecmda canopi 
Efoftiuagdns , donec cceleffes expleat orbes . 
jEt fefc interdum afficiunt ~\aga lumina Irultu 9 
Et quibus inter fe numeri * m foedera rnngdnt * 
Curriculifq-Jluant aquali sydera motu , 

Et qua diuerfo j tardos comitantiagrejjus . 

Et tandem qua Jint tanta primordia molis , 

Qua mundi forma, gy qua femina deniq. rerum , 
agmina qua 'Diuiim , (y qua Jint orantia figna : 
Dicendi ubertate ingenti hic carmina dixit . 

Eram didicere omnes ducentes agmina Nympha, 
Aonides , tetigit dulces poftquam aetheris oras» 

Et maiora agrejfus laudis perculfus amore > 

Miranda auditu terrarum protulit orbi . 

Cum caneret nitido dijfufum lumine coelum * 

Et qua circumagitans alieno lampade fulget . 
cum mundi ReSlor cunftarum femina rerum 
EX nihilo in lucem produxit imagine refli . 

Tunc mundi moles fe Pertere cepit in orbes 3 
admirata opus atemis de fontibus <A ethra . 
Miratumq. mare Oceano confurgere folem , 
qui tempus paribus numeris diffingueret omne • 
iditatufq. aer libratum pondere mundum > 

Ordine cy injtgni fulgentia sydera circum i 
Mirata efl tems latis pubefcere plantis 
Et ferre herbiferos hortenfagermwa campos i 
tAtq. peregrinos etiam nemora ardua foetus * 
partus ob ~\arios > indutaq. tegmine fonirri , 
Euminibufq. , implent 1/enti dum carbafa penni* . ; 

jyucert 
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Ducere fe rigida pretiofas arbore gemmat . 

Montibus atque altis mirata hirefcere tollet , 
je 't 'yitreos labi per prata 'uberrima riuos . 
jEt pecudum omne genus placidos errare per agros M 
Et Volucres lato complentes aera cantu . 

Murata eft apros pharetra captare Mineruam, 
tytlituumq. gregem , & Damas prauertere curfu : 
Deniq. & aruorum cultus ,feu Homere gleba 
Scindenda > aut raflns feiunflo ~\tnea fulco ; 

/loris ct' atherei diflenffas ne flare cellas * 

Munere apum j coeli feruato tempore , cr 'V/* • 
Sparfaq. fecundis hument ia femina terris > 

JET dare multiplici ramo fos 'ybere fetus . 

Cum furrexiffet noflro gens aurea feclo 
Et fceptro aflaret Saturni nobile regnum , 

/mperq decus j quo non prajlantius ~\llum 
JVobdiufq. oriens Phoebus Jpeffauitab alto , 

Hac Dryadum m gremio Tytius dum 1/oce referret 9 
Omnis ager fluit , tacita fluere Volucres . 

Et 'yaga compreflis requierunt flumina lymphis . 

Grataq. fujfulfit auratis gloria pennis , 
juratum referens cunctis mortalibus auum , 

Quos alit ambrof a zephyri genitabilis aura . 

i 
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• \ * 

Thais fiue Iulia Molaris . 

% • '• c v ’ ♦ 

Amilcon. ( > . v 

• » 

I iV qua refluens expanfls cornibus intrat 
^fibula j cum medi. -es fol continet arduus oras. 

Et coeli flati um certis examinat horis . 

Z>uceba{ pecudes Thaidi defectus ^Amilcon , 

Seu canit arguta carmen fub margine ripa , 

Seu canit adrhjafos noflra ludente Near a ,* 


Qua biforem refor.at Cor) donis T ibia cantum . 

Seu canit aquali ~\olucntia sydera cur fu , 

Zunarefq. obitus j hyadafq. cr plauflra Boota , -\ 

C/feris aut campos jfeu ~\>afh marmora ponti , 4 _ 

Unem madidis pater hybernss complexibus ambit , \ 

Et terra foluunt amnes de more tributum , j 

Diurnos isfcthra cantus aquare dideres . 


Quem Jiproflicies.cum fol delabi tur ~\ndis 
Sedibus e fuperu ,fua ludere carmina Phoebo : 
Orphaus m syluis , typ noflra ad pafcua Damon , 
judice te Thais j dicent fe carmine ~\iilos 3 
Thais ades , tecum lenient m carmina Nympha, 

• Nympha Piendes , animo perpende freno , 

Qua canit interdum Nymphis comitatus ^Amilcon f 
Exarfus tenues demulcens cantibus auras . 

Dum meditor tenui sylueflria carmina ludo , 
lAtthera difquirens , hyadafq. madentibus alis . 

Nil 
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JVil fallit jnil me fallit nymbuf ss orion . 

Scufjcaufs rerum ,fudus [eu herfor honefis , 

Siue luuat dulces Nympharum haurire liquores; 
Nufquam me (ludium nufquam me Mufa fefellit . 
Huc ades o formo fa Thais tibi carmina pleftro 
Moenalio polientur , opus mea Mufa loquetur 
Poferiusgrauibufq. modis j mea tempora fruSlus 
Securo fq. dabunt jfimmi iouis aurea proles , 

£t nofn Princeps j carminis duSlor polio , ^ 

Dux erit j zrfauffor > Dryadum pernice chorad. 
Ducite Pieridesj Dryades mihi ducite Thain , 

Si hem es iaftent omnes ad sydera hoc em , 

%^A c patrio de more canent tua maxima fafta , 
iSftq. tuum immortale omnes per fecula nomen . 
Quadrupedum , holucrumq. genua , syluaq. Virentes 0 
Jpji dent montes , ipfe (y' dent carmina balles ■, 

Jfyicitc terra fretum pulchram mihi j ducite rham . 
Omnia lungit amor jpharetraq. amor omnia ' \erfat * 
Omnia cui cedunt , amor ef mihi fepe potefas 
Magnus m imperio j quem non hic h icit inermis f 

£t me hmcit amor , cui cede decore remijfo 
Nil amor ipfe halet pulcher j nife pulcher ametur . 
Ducite Pierides, Dryades mihi ducite Thain . 

O formo f a Thais nofn mi fer er e jprecefq. 
t^fudi , namq. tuo hoto (accumbimus hm 
Hoc pecus omne meum ef , poteris pecus omne hidere » 
Quod mea sylua tegit j nofrisq. m montibus errant . 
Sunt capreij & lepores tibi quos fernare procuro . 
Ducite terra , fetum pulchram mihi , ducite Thain , 
Vita mihi Thais « , nofris fes hnica Mufs , 
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V era Ionis proles pulchri , pulcherrima cr ipfa , 

Te h ror amore nono ,flammaq. monentur, er auEld 
Quid faciam f tenues bellem tunc ire eruor es . 
jsram me moeftafouebis , exis hei pettora mulcens , 
Magna renidenti cohibens fufyirta hultu , 

Ducite picrides , Dryades mihi ducite rhain • 
Pulchra Thais hano florentia ferta colore 
Pterides geflant calathis , cjr pruna puella , 

Et hiolas, flore fq. alios , his gloria forma 
Nec Narcifus abefl , qui feipfum exarflt amore : 
j Vec rofa qua tribuit cre flens rubicutida decorem • 
Ducite terra , fletum pulchram mihijducite rhain . 

J Es dura heu rumium hmcens feritate phy lac em. 

Et Vindex , noflrumq. libens contemnis amorem : 
■Tu pulchra , atq. animi pr a flans ,formoflor hortis * 
Quos hagus Aurora flillantibns irrigat imber, 
imber aqua , hapor ht fltperas aflendit tn or.es . 

TU Thais ater na , excelfa procerior A luo , 

Floridior prato, atq. afl tua gratior hmbra . 

Zucidtor gelidis , qu.es fundit A quarius hndis , 
Etniue candidior , hmcens m odore liguflra . 

Huc ades , ad metra exoritur tua fama perennis , 
Mirifcu celebrata modis , tu numine tandem 
E tantis meritu numeris illabere noflris r 
Mam mecum poteris ( phoebo duce ) ludere , tanta ej 
Qua tua perpetuos memoratur luta per annos . 
Ducite Pierides , Dryades mihi ducite Tham . 
innoua dijfoluent lates tibi carmina lingu.is , 

Nais myrtos , Nais lauros , & dabit omnia Nais , 
Dum retinet Nais , magno tu carmine carmen , 
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It dabis ore loqui , er carmina fana monere , 
it tanto coeli denfentur > er at (j era cantu . 

Ducite terra , fretum pulchram mihi , ducite Thain • 
Dicite hos Mufe , mentas quis dicere laudes 
Poftt ? quis decus eximium ? quis demq . honores ? 
xAnte equidem dicam radiantia sydera coeli i 
i t pelagi pifces , cr habentia littora harenas . 

Quam h aleam hirtutis onus , laude fq. referre . 
Ducite Pierides , Dryades mihi ducite rham . 
Semidei , Satyri , syluefhia numina , Fanni > 
Syluaniq.fenes , Dryades , er Oreades ipfe , 
Nympharum omne genus , terra quod detinet orbis , 
xAfiduo refonent cantu , ejl htgor omnis in illis 
Laudis j ht hac totum tua gloria compleat orbem 
Ducite teira j fetum pulchram mihi , ducite rham • 
Heufuflra dilefla Thais de pe flore carmen 
DeduxijCT cantu tibift deffeflus xAmilcon . 

Heu miferum qua te dementia cepit <_sfmilcon ? 
Pafcite hos pecudes pueri, er hos pafcite gramen 
Florigerum pecudes , furant dum fabra Fauoni . 
Interea Corydon platani requiefee fub hmlra : 

Dum nemus , er fyhv* j CT glauci denfa falifli 
Pabula fujpirans , latebrafq. aditufq. ferarum , 
it peragro campos , er compita lata pererro . 

Quo propero demens ? quis me furor impulit ardens ? 
Cui metuens armenta boum pafcenda relinquo ? 

Cui pecudes ? linquentur oues ? pecus omne peribit? 
Heu cafu nofra fc res holuuntur iniquo . 

Heu pecus infelix , Corydon dum maxima curat 
Ocia, te nufquampafcendum ad pabula ducet, 

B 3 Nam 


ii FOELlCtS FAC. ’ 

Namfocif rem cur At meri 3 yiuitq. beate 
jpf flbi j, hoc trifles animo di f cedit e cura, 
isfufugite ex animo , cr dum pe flori* exit ab antri 
officio fis amor 3 pereat pecu* omne 3 per agros 
jnueniat pafim rygres 3 atq. ora leonum 
Da miln te-rhais 3 fine te miln nulla holuptas , 

Nulla quies 3 nullumq. decus 3 nullufq. medela 
t_/frdorifq. modus 3 nulla ejl mihi flamma fuburgens 
Ducite Pierides 3 Dryades mihi ducite rham. 

Huc ades o Thais , cr noflras ne defice Mufts i 
N limina nam calo Muffe concentibus xquant » 
Diuitvs ne crede tuis 3 nec crede decori 3 
Omnia mutantur 3 fecli redeuntibus annis 9 
qui nufquam poffunt hila ratione yideri : 
jcjl nihil aternum 3 cunfla hac fubfolefenefcunt . \ 
Nulla pote/l acies frontis tam pulchra tueri > 
yt non mutetur yicibas per fecula certis . • ■ ’ 

Ferreus herbifero decrefcit y orner in artio , 
k. / fnnulus tndtgifo reuolutus maneat eburno , 

Natura ornatum 3 inflabilem fert forma figuram . 
Sttata etiam pedibus detrita tn tempore certo 
Confluimus mtnubcy' nos omnes carpimus auras. . 
ytcre ~\ere tuo 3 noflroq. fluamur amore 3 
Tempus enim fugit 3 atq. idem manet exitus omnes . 
Ducite terra 3 fl etum pulchram miht 3 ducite rham , 
Heu fur dos habeo Diuos , & fydera coeli 3 
£t mea ficcenfis fenfim calor offa perurit : 

Heu fera duritie fuperant tua pe flora ferrum » 

Te pietas non ylla tenet 3 tibi nulla doloris 
Cura mei 3 impexi an fordent m fronte capilli 3 '■ 
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Membraq. duritie, e? duris emundata, Iridis > 

Eeflice , quid haleant piSto Jine 1 edere capra. 

Et nifi dent pecudes maculofo pefture lanam . 

Oraq.Ji ftefles , tam tam me in fonte lauaui , 
it ludi mc totus eram ( me indice ) pulcher . 
Pendebant humeris imitantes fydera crines , 

Et dentes parium Inncebant marmur , eburq. 

Et candore genas , ornabat barba f guram 
j-fjrta meam , totum ludi ( mciudice ) pulchrum • 
Ejuc ades , cr mecum Thais requtefee parumper , 

Qua tenues furant aura , qua [ylua lurefeit . 

Et lulpes qua ludendo per gramma currunt . 

Ecce feram patulo feptem tibi mala camflro , 
Sertaq.fexibili , cr lano intertexta corymbo , 
Excujffq . hodie tenera lanugine fuflus . 

Poma decem , totidemq. nuces , eT cor ea pruna 
Et teneras 'luas, er mora mterflxa geniflam . 

S eruo gemellip era s nnieis tibi pellibus agnas , 

Quas fi bis rofeis manibus mulgebis m horas , 

Eis Ina m luce , femper plena ibera tanges. 

Quem fugis*? an quondam pecudes nonpauit <Apollo ? 
^fn pecudes non duxit amor f exeunda per arua ? 

fenerem Matiors errantem m montibus ida 
Non flexit ? non Pana Deam ? non phylltda rhyrfls ? 
P a flor 1> ter q. fuit ,pa flor quoq. luppiter mroi . 
Incaluit Pana , grjenjit fub corde fagittas , 

Et hagus ^Amphion errauit amoribus ardens . 

Nec me exhorret amor , nec me latet Inda perurens . 
Nofco quid Jit amor , hyr canis ortus m antris , 

Nofco Deum * CT qwrn fit mfero crjidelis amanti , 
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jUe ego nonfum > beu dulces inamore dolores . 

Sictuuat hac terra longum perferre laborem? 

Tempora Jic papim properantes ducitis horas? > 

Sic f agitis dulces horis currentibus anni ? 

Sic mea luta fugis? Jic meferuonbus angis ? 

Sic mea mens rapitur? Jic mens injirma laciUat : 
guid faciam ? hac rupe exurgam y pecude fq. per arud , 
Et ducam enantes nofha ad prajepia tauros . 

N amq . henenojam projjefto m fepihus anguem . 

. • ' \ 

P^STOR^fLI S (ZTINTv*. s 

Alphefius, fiue Princeps Andrreas Dhoria * 
Corydon,& Amyntas. 

A Bietfisouibus Corydon , er pulcher kA myrtas , 
Se dederant fiuuiOjCdptantes murmura nui M 
Pafores ambo mulcebant athera cantu 
Tybridis m ripa , qua formofifimus ^flcon 
Jmmmerat , texens lentis hmbracula ramu , 

Elicite hos carmen , qua ducitis ocia Mufa, 

Et teneros colitis herbis for entibus hortos ; 

E>um tenues perfant crijjata per aquor a lenti , 
isflphejio aptantes hario de fore corollas * 

\A nnuite , cr me asm Joci a properate per antra * 

Et lurides hortos j durumq. ofendite callem . 

E)icite qua hejhas habuerunt carmina mertes , 

V t ludit Corydon paruo JiccccJfus tn antro y . 
Ducentem pecudes paforem ad pqfcua i/pmyrtam. 


pastoralia: »* 

Cor. O placeat , libeatq. meo eum Daphnide rura 

paflorum incrementum ingens, dum Mopfus & A Icam 
Crata fub h mbrojis meditantur carmina syluis , 

A facere , (y* me cum irriguis in 'Callibus ejfe. 

O placeant halles , Nympharum munera balles , 

O placeant fontes quondam-quos Daphnis amabat * 

O placeant prata , o placeant tibi pulcher Amyntas 
Carmina , qua quondam ajf/exi te in h alie phylelmi, 
Pdjhires inter noflros , componere plauju . 

Amy. Durus h terq . labor canere , & bene condere , his ni 
Inter nos qua ft fuaui experientia cantu 
Interdum alterni noflro cum A leone hidere ? 

Depono hoc helum , helo hoc pro pignore certo. 

Hic opus efl fculptum Archimedes, qui pondere mundi, 
Coruiexoq. omnem defcripjit turbine coelum : 

£t coeli auratas fedes, his ifmarus Orphaus 
j Et nemorum foetus , holucrefq. Ldrefq.fequentes 
Jlic coelum auratum, fy* Phoebus qui ex aquore currm 
JExtrahit aligeros , radiat quo gramine campus , 
yndiq. quem flumen circundat odore flagranti 
Criflalh liquidumtcr currens , facit hnduj, nuos. 

Hic tonat ore pater , mittitq. ex Aethere flammas , 

£t geminat hentos ,fedet hic nouus alter Apollo, 

Qui T eucros hexit hafli per marmora ponti i 
£t longa ex imo fuflnria pe flore ducit 
A eg U hr ctna , & molitur carmine curas . 

£t Nympham , (y* hatem poteris fa flare hidendo , 

N am heram ,proprtamq. dedit natura figuram . 

T antum efl ingenium Nympha , qua bella Gigantum 
Pinxit acu , cr croceo dihos calamt amiflu , . 

Qui 
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Qui nemora, alta colunt ,fed rufe fui ? alta 
Ludentes inter Faunos , Tymbraus polio 
Natura admiratur opus jplacidofq. locorum 
Aptatos in fontes ftus „ turba altera Diuum 
Dum admirantur syluas 3 Vndamq. fluentem ; 
Caruleos facit Vnda Deos: quis talia hates 
Diuino ingenio indutus defcriberc pojfet ? 

Hic herbis campus Varus flore fcit 3 cr hortos 
Collocat Vnda tuos , tu fons uberrime fruftus 
conferuas , phxbus micans te illuminat omnem 
Circundantq. tuas Viridantia gramina ripas > 
Dum radiis fol auratis illuflrat olympum 
Accedens propius ignita ad cornua Tauri . 
Atuo tu ftduo renttes , Viridiq. fmaragdo , 
Montibus Eois fimilis 3 Tagus Alter harenis ; 
Peifartimq. tuo radiant tn gurgite Concha > 

It tua purpureis felix rubet Vnda coraliis . 

O fons illuflris criftallo mundior } omni 
Lucidior Vitps j (y* glaciali figidus imbre . 

Te gelida admirantur aqua > te turba cohortis 
Dituna nufquam Vifn fatiata receflit . 

Te cantant Voluaes > te hoc ipfo m littorc pifces , 
Te memorant ranca fuper alta arbufla cicada , 
Sylueflrcfj fera , recinunt te m fonte columba . 
Te canit aeri.es dulcis philomela per aur.ts 3 
. Et te conflderans Merulus fub flonde Cupreflt * 
aptato Varias modulatur gutture 1 oces . 

A Iphesij nomen per pafcua lata Volucres 
Ore ferunt dulci 3 refer untq. ad carmina flnes 
Paflores ,formamq. canunt , nam magna per 
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Gloria diffufa e f horti y fonti fq . , lociq. 

fertilis i hic hates meditantur arundine carmen # 

* 

IS terra memorant tragus , pelagtq. meatus , 

It 'yentos jfuuiofcj. mare , & genus omne natantum . 
K imber y nebula , Itolucrefq. y hominefq. y Deiq. : 
y nde tonat genitor rerum 3 'ynde hac fulmina mittat 9 
Et qui men furas tert'a , cr fla tetendit , 

Qua Jfhar.is -coeli , qua sydera lege gubernat . 

Quis dedit huic mundo bafcs y quu pondera h entis » 

Et qui telluri fu Icor y & femina > traflus *- 

Hic canit obliquos folis-j lunaq. recurfus * 
lucente fq.globos coeli y numeri fq. ligata 
Semina terrarum 3 rerum q. ab origine caufts . 

O amor o Virtus o tanta cura puella j 
. it mea largita ef ~\ano mihi Nympha colore 
Caelatum ~\elum K ytlcimedon } qui pinxit acanth* 
Pocula D amat a 3 nunquid minus' aurea pono ? 

Hic Nymphas paflor Jlipulu meditatur agrefles , 
quos fupra efl yitis foetu fuperaddita paucus > 
ynde expellit au es fuperantes aflra ~\>olatu . 

Nec procul a Nymphis pueri y qui armenta per agri» 
Educunt } cantu meditantes nobile carmen . 

Syluarum Culpis exire afluta latebi'is 
Indicitur j qua raflra mouent curuata coloni » 

Et peram ~\erfus ferpendo pagere y longe - 1 • 

Si forte afficias artes y hac illa fi /perfles 
Naturalis erit y pa(?im fub rupe recenti . " ' >' ’ 

Paforcs alij captantes figus opacum > - • 

Certatim cantant syluefhria numina herfa, 
Carmimbufq. Deos patriis qui nouit agrefet 
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pieridefq. Deas , Faunos fub rupe canentes * 
panaq. , Syluanumq. Deum , chorei fq. 'Cacantes , 
isrfyictt utonio deducere 'Vertice lauros . 
ijtlphefiiq. domus atam celebrantur duorum , 
jDum Dryades centum feruantes jlumma centum 

Decantant , quondam 'yt fertur Terpander eburnam 
Sub piat ano tetigijfe lyram fub montibus ipfis , 
jEt fecum traxijje nemus , mulxijfe lea nam . 

Praclari fontes felicia prata rigantes * 

Pcelices ~\mbra jfed tu felicior atas , 
f^ua gaudes Myrto , qy' ~*indi latifima Lauro , 
iSflphefio ergo omnes magnum referamus honorem # 
<yui fteriles fxit dumofts montibus ornos , 
it falices fluuiis j Inofq . paludibus altos , 

Ver facit a f iduum bis pomu fertilis annus * 

Bis pratum ridet j pleno bis ~\bere capra 
Parturiunt foetus j bis dat fua cynnama tellus . 
fluminaq . & fontes currunt bis ne flare dulci , 

Bis crefcunt herba , futices bis crefcitis ipji . 

Pcelices sylua > felicia pafcua > duma 
Jllufbes > magno Dtuum plaudente Senatu . 

Sed dum animi ires carpunt j ~\runtq. didendo ; 
pafeitur interea formofa iuuenca per herbas . 

Dum Dryades ludunt , dum pe flora mulcet Apollo, 
Dum choreas fonte hoc exercent agmine Nimpha* 
Syluarum Nymphis Dij omnes mifccnturj qyr ignes 
Jgne pari accendunt , operi* labor omnibus *> nus . 
Juppiter antiquos cum coniuge feruat amores j 
pterfeq. Mercurius gaudet , cum Pallade Phoebus 
datatur , Venus ac iterum eum Marte recumbit . 
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Quis narrare aha 3 feu quis defer iberc pofjet 
Natura ludenti i opus mirabile penna f 
O amor o yirtus 3 o tanta cura puella . 

Alc. clangite pafores 3 molli refdebimus aruo > 

Metra alternatim 3 Mujis alterna placebunt . 

Sponte fua eruent isflm > lentat f ,genifta 3 
Et syler 3 & futices 3 fontefq. 3 lacufq. Iridcb* 
Murmure latan m ripis 3 ludere Faunos . 

Nunc arua arrident 3 notia here repullulat arbos » 
Parturiunt sylua , & H Vitreis de fontibus unaa 
Fmanant 3 celeri [uperantes gramina curfu . 

Incipe tu Corydon fuaues effundere cantus 3 
Pofleriufq. fequens nufquamtibi cedet ^/fmyntas. 
Cor» Quicquid parnafi dc gurgite Mufa recepit 3 
Quicqutd Apollineo meditatur Mufa boatu , 
Carmina fla canit 3 didicit nam carmina eho , 

Et mea metra canam 3 f me meus implet polio, 

Amy. Quicquid Calliope cantas tefludtne eburnea , 
Carmina fla canis 3 cantu deduffa canoro . 

Solaq. tu ambrojios 3 fuauefq. haurire liquores . 
Mcenalios potes . cT me cum lujhrare recejfus . 

Cor. Juppiter eft hbteunq. creans , hbicunq. mouctur , 
Quodcunq. afficto Jeft magni Jouis omne repletum » 
Jpfe colit teiras 3 ipfe autumnalia corna 3 
Et pafctt pecudes herbis 3 QT laftegemellos . 

Amy .Et radiis hbicunq.fui s fua lumina rheebui 
immittit 3 croceos tollens ex aquor e currus . 
jpfe meos agros colit 3 atque uberrima poma « 

Et facit hyrfutas 3 ducit quas campus arifas • 

Cor. cUrm in offenfo Titan fulgort repletur # 
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Nuntia lucis adefl pulchro fufftifa nitore » 

Huc ades o phyllts j syluamjfic flabis 3 er ama » 

Nam nefiunt hariM de foribus illa coronas . 

Atny .Procera ab Oceano rubrus <_Aurora quadrigis 

Exurgit j medium retinens qua 'Verberat aquor • 

Delia pulchra hem j decorantur floribus agri * 
isfurea ferta geres rofeo depifla colore . 

Cor. Sunt mihi qua nefcis de altu pendentia ramis 

Poma decem , er multis pen lentes hitibus hua . 

Sunt er purpurea , calathis linentia noflris 
Pruna , leges manibus auratum imitantia fuccum . 
Amy.^f mihi cafianea, er tenera lanugine mala 
frbonbus nofiru j cr mollia fraga camfhris . 

Et pyra t qua patior pendere grauantia ramos , 

Et foetus dabit eleflos tibi qualibet arbor . 

Cor. Non fnm adeo pauper j er hultu informis , ht ^fnthxs 
Numcp. ego me nuper , me nuper imagine Indi t 
Cum rybridi aflaret placabilis hnda } refulgens 
Qualis erat j placuit talis mihi forma hi denti , 
Amj.Nec fum adeo de flyrpc humili j qum lallis abundans , 
jf(} adeo feptem talamis mthifflula dulcis * 

Qua fua cum emittit pafloria fibila , certe 
Spe flantur pecudes nullo cufode f rquentes . 

Cor. Die quando afiduo implebis mea hota precatu ? 
Euentus rarus j rara experientia fertur , 
tsfrdua temperies , CT rerum hifo longa 0 \ ' ■ v -» 

• Orbis terrarum heteriff e flatur ab hju . : , 

Amy. Quando erit illa dies hita mihi finis amara , 

Dic quando hotis fuccumbes Delta noflris . 

Omnia tempus edax eonfumit » CT omnia nutu 
^ 7 
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Vertuntur , nofq. ~\na morte quiefcimus omnes. 

Cor. Juppiter in tprri pulchram te phyllis honorat. 

Qui c quid amas dedit ille tibi , [eruar e decorem 
Expofuit faciem , dic cur crudelis amanti ? 

Dic cur crudelis ,f neclarc tmtta refulges? 

Amy.K Itro fe exponens imis mea famma medullis, 

ofcula chara fugit , ludit dum irafeor , CT art * 

Tum pariter lacbrymat , pariter dulcedine ridet. 

, Dic cur inf imulis me Delia meile redundans ?^ ■ 

Cor. ille ego fum diu es > poteris feclare per herbas v 

Errantes pecudes , cr capras ~\allc morantes . • 

Et rpias sylua tegit , mihi dantes ~\bcre mulflram , 
Spumo fam , quas phryjfa die bss mulget in ^vna . ^ 

Amy .Sunt mihi magna fatis syluarum armenta latebus 
Sola boum ,prafens poteris numerare fub ~\mbra , 

Et pecudes grauida \benbus fabulantur in antris , 

Qua mihi dantprefis liquefacta coagula mammis . 
Cor* Cafane phylli< fulua , ceu fella corufcas, 

Qualis er aurato Leucoia fore per agros , 

Talis apud Nymphas , phccbi tu lumine phytlu 
Splendidior y tener ifq. meis lafcuuor hadis 
A my .Syderea phoebe mea temperat omnia luce , •» . s ~ 

Juppiter exponens , f lendes tu luce corufcd , a* 

Nobilior luna , O' coeli confpeEhor ajh;is , 

Mollior & malui rubris , cr pulchrior albis . - . * 

Cor. Da mihi te phy Ilis firat meus, ignis, cy extra 
Da mihi te phyllu refonabilis ajfonat Echo , 

Cur furda es. phy His , me cur ardoribus angis ? 

Quis mihi ‘te optatam extremis pof tere rebellem ? 

Amy . £ f potius mutanda dies, potius mutanda iuucncis 
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T fi natura meis , mutet quam Delta, '\otum» 
tSffiicc nam Oceano cupiunt fe tingere files , 

Eefiice 'y illarum fumantia culmina , nofiris 
jsiofhs iter ceptum 'yefper denuntiat oris . 
j:t me turi at amor : quis enim arcet amoris hahenast 
Tempus adefi nofiris coniungere 'futibus Irlmos , 

Et colere arua iugo , quorum tuus indiget hfus . 
Dejtne Pierios mea Tibia dicere 1/erfus . 

Alc. Dejine tam corjdon , namq. imperterrita 1/irgo efi s 
indignum eft cantus non aquo foluere ture : 
iSCmbo laude pares digni , Itos diligit ambos 
Qui docet ardentis canere incunabula mundi , 
claudite Mafarum duflos de pe flor e riuos . 


P^fSTOH^CLlS SEXT^f. 

Melagar , (lue Auguftinus Rondonus Bar® 
terrae Abellae* 

Moplus • 

N O X erat, &. tenebras toto dijfunderat orbi \ 
isfbftulerdtq. diem nobis i caligine merfa , 
Ommaq. inuoluens circumuolitauerat l/mbrd 
tjlfcura ,terramq.fuis obduxerat alis . 
yentovumq. alto erumpebant agminaponto , 
Immenfum horrifino populantes turbine coelumt 
c:um fil o / tetbiopum Jefi conuertit ad oras . 

Lux fugerat , brumaq. dies fata culta premebant > 
lif nemorum Lue arefiebant pulchra 1 'iret a : 
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D epofitaq. comam sylux fub mente bicorni 
Maerebant , triflefq. afiabant hndiq. Nympha; 
e. At q. hrbes glacialis hyems fine more te^ ebat • 
Nunc quia heaijh Melag ar redimite corona * 

Qua ludos mifcet Latq per compita Nais . 

Optatas Phoebus luces , animo fq. reduxit 
Latitia pingues , curuati ad brachia cancri 
iStfce/idcns j muei per lucida tela diei . 
iSlc mare placatur , hentiq. teguntur m antro 
isfeolio jOrfteq. inutnclis firmguntur iniquis . 

Cedit hyems , currumq. trahit Patareus <_/Tpollo s 
Lux redit , i nui fas ponit nox atra tenebras i 
Gaudia fert tellus, glacies exuta rituales , 

Fronde fiunt sylua , percurrunt flumina halles* 

Et lata irrigua redeunt ad fiagna fiorores . 

ExpeSlatus adefi Melagar ,gaudete fiorores 
Numida qua colitis regna , atq. optata fluenta i 
Qua currit hitreis per paficua Melphius hndis . 
Vatibus H efferta , CT' obis grati fimus amnis • 
Fefimate parum , qua hos tam fera moratur 
Segnities ? fcehx illufhat Lucifer orbem ; 

Phoebus adefl , lumenq. refert , tenebraf j. refoluit 9 
Excitat atque animos , cur fu dum fertur amano . 

•a' • • r " r I ^ r 

Vos Diuum genus inuifum fulgore corujco i 
Vos coeli sydus deducium ex athere fummo j 
clangite , & immenfum laudis percurrite campum » 
Exoptatus adefl ,fuperans candore ligufira , 

Z>ifcite Pegafides herfus cantare fonoros i 
Nam henit , quem prafidio ajfeftajfe locuntur , 

Qua folpci cumt fignum memorabile Tauri . 
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jam redit , qy fecum Virides rediere corolla » ■. v •>* 
Intexunt quas gemmiferi syluejbia ruris 
Numina ; Pegafeis Nymphis ffes lina futuris . 

Cingite Paforem lauro j quem [ape locabat 
Syluarum cultrix > nemornmq. T hoantia cuflos , 
Expeflam reditum > ornatu circundatd miro 
Virgo pudica tuum , qy niucofiffufa rubore > 

V t nemorum daret j & denfa tibi pramia s ylua • 

V ellere jCV athereo traflant quo peShne feres 
Contextam clamydcm phote difmxitj CT auro 
jPerpulebre intexens clarifimafafla ^Cretufi* 
Gemmarum di/Unfta opere , atque ornata fmaragdis * 
Et nimio lapidum fulgore micantia circum . 

Tunc cythara a f urgent j quot non coluere priores* 
Nympharumq. choros celebrata infepta receptes « 
J>lefh’aq. rhymbrai j tuta fatione petenda > 
Complebunt melico sylueffaia prata fufurro. 

Ctirjibus afj urgent amnes maioribus aufli * 

Et lymphis nojha arua fecans placabile flumen * 
Extollet caput haud glauca fne fonde reuinttum « 
isfjpicietq. neas carpentes 1 e der a fufis 
fodibe 1 er fatis j dulcefq.per arua puellas . 

Et Daphnis trahet ad numeros rutilantia coeli 
Sydera , caute fq. * ct* rigidis de montibus ^yflnos * 
jnferniq. fuum penetrabit ad mtima carmen , 

Quod poterit Ditem j Cr ftyg los mulcer e Tyrannos * 
Sponte fua , atq. ipfos cur fu prauertere riuos . 

Currereq. Indmagum Nerei per c arula Delphin * 
Vertere qt indomitos Lybu ad [ua lota muencos « 
an ille ejt, tythara tetigit qui fila cAftora* s ; . 
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Quo modulante habuit fu a munera Palladis ari M 
Cefit & fornis proles Acheloia campis . 

%jfc heluri pinus latu adolefctt in anus t 
Steilantiq. alitur pluuia 3 trriguisq. pruinis , 

Mellifluas diffufa comas 3 brachia longe , 

Jnfignis cultu 3 frufhis feruata corufcos 
Fert ramis 3 decus omne libens cedentibus agris. 

Mollia Jic Daphnis promittens ocia Mtifis 
Multa Vehens fecum 3 peperit noua femina terris 3 
Dexter adens Diua 3 qua c / fethra de rebus habebat 
Certamen 3 fue afira darent 3 fue athera palmam . 
Hunc igitur ' \ates grauibus mulcete camaras , 

Cuius m auditum rofeo decus ore refulget ; 
plurima cui hirtus cum maiefate decora 
Junxit amicitia reduces , Domino fq. potentes . 

Orci quod poterit haflo de gurgite hin flos 
Fx trahere 3 & quod digna quidem premit ora hefeui 
Fulminibus taflis 3 intra (iia hifcera monfrum . 
Jnarimemq. maris reboantem fuflibus 3 atq. 
xjfetnaas inter fornaces qui ignibus ardet , 

Ftte scylla hotax iftygus emijfa cauernis , 

Per nemorum latebras 3 &per deferta ferarum 
jsacchantum faciet fauas auertere pradas . 

Jt qua aduerft Deos ponti ferit hnda marinos > 
Dirigere antemnas te opum implacata charyldis • 
it rapere H effertam (ludia mditterfa c at eruam . 
Cypria tunc ardens fanflum inffirabit amorem 3 
Furopa excidia 3 atq. animum indignata fnifrum • 
isfurea tunc at as 3 & tunc mens omnibus aqua* 

Tunc immortale ajfurget mortalibus auum, , 

c x x» 
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j Et Galatxa trabum j qua fefert inter ari fas , 
Sycaniumq. crocum , quo cynnama nota fabais, 
flori* odorati fe cinget ad arua coronis , 

Tunc lyra > fune cythara, tunc Gratia chloris amant 
tsfetherea incipiet componere munera menfe * 
juellijluafq. dapes , cr neftare pocula dulci : 
jEt laftent jfceltx menfa qui decumbere Diuum » 
jEt fapidosgufare potejhdm nettaris batffus . 

JE t 'Veniet Mei agar prxcmShu tempora lauro . 
fjuc ades o M clagar } illuminat u efferus orbem * 
ymeaq. excolitur cceleffi rore rigata > 
ytrefiuat large plenis 'Vindemia labris » 
jfjxc illa eff tumido producens 'Vbere foetus * 

Vinea Pertente pubefeens fertilis anno , 
fdanc cultu expreffo j cum 'Vellera cana reflui 
Incipiunt 3 glaciefq. crto lam 'Vere, recedunt > 
JDifaqueant ,lntefq. extollunt dente recuruo > 
t /fgricoU j tutela 'Vuis ~Vt certa daretur . 

Sepe obducentes poff.es pulchro ordine ''vites , 
fellua ne frendens 'Vajhs egrejfa latebris , 

Limite rcfcijfo , & fepis munimine fatto , ■ 
Conetur demoliri 'Vineta racemis 
flentibus , ar i \ites imo diuellere trunco , 
yf quondam fuit H efferta ad dumeta relabens , 
Depopulatus aper j (limulis agitatus edendi . 
Diripiens acres ,nullo cufodej labrufc.es , 

Huc ades o Melagar , dicebant ~Vndiq. emes , 

• jjic funt tres 'Volucres , qua fe neftuntq. tenentq ; 
fiemigio alarum jpulfantes nubila rofris . 

bfentcmq .gemunt paflorem >fumma tenentem 

. - ~ . • chU 
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Culmina , qua folio innixus , tua iura dabantur. 

Ante alios habitu tnfgnis , quem mania circum 
Lugebant omnes pueri , tuuenefq.Jenefq . » 

. Jngemuitq. oriens ad culmina h e Eius olympi* 

Perpetua pafcens omnes fol lampade terras . 

Ingemuit Rhodopen cantus dulcedine priua > 

Et dedit ex imo jufjnrUpftf oris antro , 

Et qm magna epulis accumbere numina ponti * 

Et dat caruleos (fati are per aquor a foetus , 

Extollens querulo coelefia lumina hultu , 

Compleuit luflu hndiuagas , atque atheris oras . 

Et h eneris Jfecies candenti fulgida cultu , • 

Ingcmitum herfa , heu moefos dedit inclyta hijut j 
Et choreas Dryadum , CT catus neglexit amantum * 
Palladis atq. arcem ,faelix qua (flendnat ante , 
Perpetuum ob luFlum , mi feram funt multa fecuta 
Supplicia , 1 umemdum holuit quam ferre potefxs * 
Huic N eme fis dira implacabilis ira refedit , 
tyf tq. Trebi numen portu exiuit apertis i 
• Et dedit horribilem monfrum impalpabile hocem * 

Quid referant fastu i urus qua fatibus mfat ? 

Et Nothus homfmis coeli qui ipterfecat oras ? 

Et cunEla muoluens qua nubifer A ficus horret ? 

Et qua terrificis (Indent Aquilonibus arua 
Te fla gelu rigido , rubris qua foribus ornat 
Munimen heris Zephyrus , per inania currens ? 

Omnia mon ebant, omnes dngufa premebat * k 

Tnjhtia labes 1 poterant nec ferre dolorem . * . 

Huc ades 0 Mclagar , gemmantia rura luuaht 
ytftnre, f eruet opus fudit , cj' Uber omnia hinc et , 

■ V C 3 AVMt» 


3 s F OE L I C I S FAC. 

gemula miratur phcebi * mirantur & amnes $ 
Qua mora te cepit ? luflrauit deniq. terras 
jjelia iter peragens * perfigna micantia coeli 9 
D tsm fol Occani haflis fe conderet lindis A 
Refice , terra parens colitur quafydere faujlo * 
gfuam late currit per prata virentia : flumen * 
Exultans ; donec noflras circumfluat oras * 

Si te tangit honos * qui tangere fepef olebat; 
si qua tuo ejl ( qua quondam habuit te) gloria cordi 
jngenti / ludio terras exquire tuorum . 

Hic cantu obleflat mentes * demulcet & aures * 
Qtu perfarum animos * aciefq. coegit ad arma * 

Et cecinit Macedum . , CT terrarum fceptra tuenda i 
<yua fluit Eufratcs „ Babilonemq. alluit 1/ndis . 
Nec defunt culto mandantes femina campo 
Crdtne & erettas utngant qui hitibus ~\lmos; 

JEt rapido “Volucres cupientes fallere Infco* 

Et dumeta inter lepores captare dolantes . 

Huc ades o Melagar ; tota te mente petebat 
Nerea “Virgo * oculos lachrimis perfufa jubortU * 
gruam pater Hippotade inficiens de collibus altis > 
Carpebat duros ducens de corde dolores • 

Et Rex aquor eus cctleflifemme cretus* 

Sollicito pulchra iam captus amore puella* 

Exarfus Nerei afyiciens mana alta fecantem * 
Effera Vaniloquo fufiria duxit ab ore . 

Nerea te 'Virgo Melagar miferatur. amantem* 

No fle * dieq. gerens te infixum mente* per agros 
jnfequitur * quocunq. "Via “V efligia tentas : 

Sub pedibus flerne/is N arci fli ferta rubentis • 
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Te fequitur Lucina tuum mirata decorem , 

JEt det e flatur formam j ejuam fama fecutd efl. 

Cum biberes riuos fummis de montibus ortos , . 

Decurfu tellus quos J urgere proflat Abella, 

Huc ades , efl mhtl o Melagar quod proflet in orbe $ 
Omnia nempe fluunt, nec tempore feruat eodem . 

y er flantes fortuna ices , dum tempora curfu 
Zaluntur celeri , Itariafq. te nere figuras 
Cuntla docet , mundi quo met momenta fecuntur» 

Non eadem femper panensfert lilia t elisu , 

Non eadem femper er nans fert gramina campus I 
Omma paulatim terit inuidtofa '\etuflas . ; . 

Succeditq. eodem quodpajf* efl ante rehtlum $ 
flumina labuntur , cf pafiim aha orta feruntur , 
fluminibus pulfis , ~\ndafj. Urgentibus Irndis. 

Quod jit, tam facium efl, fiet , quod deniq . numquam 
Sub coeli clypeo fuerat ; nec Lucifer idem , 

Proma nec rhoebi inflexit Pallantias , otb.ro 
Decurrens orbes magnum per mane reclujos . 

Quicquid CT' adiutrix natura creauit in orbe , 
Confluimus duris confumptum dentibus oui . 

Currimus ac omnes per iter decliue iunento. 

Donec Hyems comitem fe lungat roboris expers 
uA/fefl/s tremulo , CT paffu confctla fenili . 

Ergo ~^em uibar hoc noflrum te ducet ad amnem • 
Confltcuus numeris alter tibi texitur ordo , 

Nec fua cuiq. manet flectes , namq. emicat alter 
Qualis Apollineus fe tingit Currus m aquor . 

Dixerat hoc Mopfus Mufa modulatus agreflii 
Hefleria inuitus Titan fe merfit in ~>mda , 

t; C 4 Velis 
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~^Dclia candentem fellu concefit olympum, 

TPj \yfd fua Licitu properarunt antra furores , v 

^Atq. alueo Jlumen laxas immijit habenas . 

Mirata ejl Dea syluarum, mirataq. telina . 

P*S£ST O LI S SEPTIMI. 

•» Amilcon , &Ly eidas . , 

Amy. y 1*-^° tuSle 0 Ly eidas primi fub imagine fomm 

I i Singultus ,fetufq. altas, lacbrimafq. profundas 

JL -I E fudi , totufq . dolor me inuaft aperte 

Sic hodie, gemitufq. alter mea lumina prefit * 

1 vefeio fi dura af antis fmt hincula mortis , 
t_Aut alius cafus mi ferum me irnadat acerbus . 

LyCr Jjfius immenfe funt clara oracula notiis : 

Nam cafum fenji , qui nunc te inuaft amilcon * 
Erralh , refliq. ~\iam producere longam 
Debueras, medio ~\itam nec linquere bello . 
yiflricium palma efl , fortunam in ~\tramq- paratui 
Decurrit , [eu forte mori , feu '\iuere detur . 

fimj. Crede mihi Ly eidas capi dum ducere 1/itam 
Mortales inter , "V/v ; fiffultus amiflu 
Perpetua notiis , fortem perpeffus amaram . 

Nunc etenim fultum paulo conuerfa fecundum , 
yndiq. concutior , telis concuffus iniquis . 

Nec "V itare datum efl , erat mep arabile telum . v 

Nec ffes ylla fuga , mifero quid deniq. ~)n£lo 
/teflaret ? fue arma daret ffue omnia fatum . 

Certa dies aderat, quam fc fua fata ferebant . 

$ 


pastoralia: * 4 * 

Hei mihi prorupti* lachnmis lamenta profundam * 

V os Dryades Mufa nofhas memorate querelas , 

£t no (hi gemitus Ireniant ad [ocula Dama • 

Nam me cum nojlra dum £ ramina lata capella 
Carpent , implebo querulo yaga Jlumina quejht $ 

£t gelidi circum lachrimabunt fafla Lycai . 

Incipe perpejfas mea ffula ferre querelas , 

Nam dulci x_Aoma refonabunt murmure lympha # 

£t nofho accipient dedutfumpeffore carmen . 

Non eadem efl femper nitidi clementia coeli , 

Non eadem natura auo pertente hiref^it , 

Omnia mutantur , mors aquatq. omnia pafiim* 

£ury damas pharetra '\ltrices depone fagittas , 

Nam pecud es fatis omnes Urgentur acerbis . 

Horret ager cred.ts , qui talia ficula hibrant . ' 

£rgo fine , (y latus placidum tibi concipe foedus • J 

Incipe perpejfas mea fiftula ferre querelas . 

JEjl lux pojl tenebr is , (y pojl tormenta laboris, 

£fl concefa quies , non omnis nubifer annus > 

V t non ~\na dies mihi lata refulgeat , expers 
Ni ibis atra > & pelagi ceffet mea 'y ita procellis* 

Incipe perpejfis mea fjlula ferre querelas . 

£jl modus ignari (y pereundi terminus aui , 

£t me luflus habet, gemina me clade ruina , * 

Crudele fq. inflant furta , ne tale ~\iderem , 

V rgentt ~\e!!em morte , atq. incumbere fatis • 

Incipe perpejfis mea fijhda ferre querelas « 

Dum me cum lata , inflabili* fortuna manebat t • . 4 

Dum placidam mueo ducebam lumine ~\itam $ 
islduerfum fatum flirarunt Iflidiq. henti. 
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Et quo adderfa magis miht fors , magis ipfe rejijto, 
incipe perpeffts mea fifula ferre querelas . 

Si tua fceptra forent > quod prafens turba jlupebit , 

St argenti , atq . auri te copia diues haberet , 
Perpetuum nthd ejl , qui c quid fub fole caducum i 
Uam durata diu mihi nulla potentia hifa efl . 

Incipe perpejfcs mea fiflula ferre querelas . 
na fcimur , morimur , omnes mors Ima moratur » 

Cur conaris atro res noflras hertirc fundo ? 

Quis furor indomitus duris nos excitat armis ? 

Qua male fuada fames ? cur impia turgia taffxs? 
Qua rapida inter hos difcordia tanta fatigat ? 

Cur folum intentata manet fortuna furentes ? 

Ej 1 Deus aruorum, ztT' pecudum Deus ille Menalca , 
Cur prauo , tantumq. animo certatis iniquo ? 
non fattj patria lacior imas hidiffe fuprenus , 
Fnlmmaq. iratam fupens immiffa per hrbem ? 

V e (Ira igitur nemo poterit deflevere mjfa , 

J t tantum fuper imperium noua condere fata £ 
Crefcit amor belli , dum arma, cxfne lege pharetrae 
Exuperant ira , irarum fugit ajhos ad ajha. 

Quid repetam lamentas* locum dabo certior ira » 

1 1 quocunq . ferat grejfus fortuna fequamur: 

© modo lanigeros liceat mihi pafcere foetus , 

Et panda in iuga ruri coi os fubducere tauros . 
xjtcceptws capulum , curui moderator aratri , 
Submota experiar mea fpargere femina terra» 
Etpofim campos longo purgare ligone, 

Tt dare q 10 s pofeit nuos meus hortus aquarum i 
nefcio cui colui hiridantit gramina campi , 


% 


pastoralia; \i 

\_#n fcythus excipiet , durus hei barbarum hojhf , 

Quos ego pomiferos plantant tn montibus hortos , 
pion ego fic pofitos , quamuis defider at agr*s \ 

lyfnnlfos animus , bellem fieflare Virentes . «\ 

Te fotum hortus habet, te denfa Fagus in hmbra, > 

Florida te tellus , lympha tu fontis amomi 
prata rigas folus , fuaues qui reddit odores • 

Tu calathis folus fiargis haga lilia plenis , 

Puteolos fores Violas , moUcfq. hyacinthos , 
purpureafq. rofas , £y* odoriferam panacaam , , 

parci fi cr forem i fortuna mifemma nofra ejt» 

• Jnfctlix pajbor humeris dum ad pafcua ducis 

Xrr antes pedsdes , lac in uafa reportas . 

Jnfadix pafor , lachrimarum flumine dignus , 

Frgo fcmel cecidijfe inudt? miferabile fatum 
Fatum , crudele j impium, inelu flabile totum i 
jErgo fcmel cecidijfe innat ? quis fentietifa , 

Duritie quamuu plenus, quis dicere pojfet , 
yt non ingemitus fisa folueret ora perennes ? 
prome fmjfet atris melius cecidijfe fub armis. 

Cum nudo ^/flphefius gladio pugnaret ^ fdone , 
yt 1 Volui mediam inter eos extendere dextram , 

Ft femel orta , mori tufe mea luta Tonanti, 
fluam fle flare oculis diram fine limite mortem . 

Sed fatis efl nonpojfe mori, CF fera hinc er e fata , 
yt mihi fint mtfero maiori hac pralia damno, 

Prahd qua nunquam poterunt lenire dolorem • 
tyc. Cur fic o paflor lachrimofo e peflore queflus , 

Mtfiaq. cum gemitu fundu fufiina tanta ? 

Huis dolor ? cr fumma indignatus adathera clamor t 
r. i 
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Quis poterit dura fati prorumpere leges ? 

Dic rogito j feries fati quid Certat iniqui , 

? f Mullus enim dolor ef , qui non fermone leuetur # 

M itior & fiat ifidyt tranfeurfus amicis » 

Cur metuis fari , poterunt qua gaudia ferre , 

T ollcre & ex animo tibi trifha f faris amih « v 

Amy. Fortunat e puer > tenui dum gaudia ludo 
T e faris j J -uhoce canis ,feu ludis au ena , 

Quod pratis fcelix , cr apertu emtnet agrii 
Gloria j 'pa forum duttis celebrata chorais « > 

O felix po fuit qua te fortuna didendum 
Metrurta Ducibus j creber qua definit .^ArnuS, 
Settando Mufas : ''virtus tua feruat odorem , 

T ah imbuta toco j fed fert incerta t agant i 
Jnfiabilt fortuna thoro , mihi cognita nufquam 
Lata .fed aduerfa , aratis 'tergentibus annis . 

Paflor fola tua efij qua femper flendi da cultu 
Fertq. > refertq! hices/tmbra (orto fole ) fugata. 
Qua cunela aterno mcei-ent animalia fmno . 
Jpfe'ego tam diues, pecudes qui ad pafcua mille 
Deduxi ytam diues equum , tam lafhs abundans , 
Pauper inops fa^ltts , per tot fata impia curro . 

Nec f es hila datur tantos finire labores . 

De finepcrpejfts mea fifhsla ferra querelas , 
phxbss anhelantes fubmergit in aquore flammas , 
Inclinata dies ngro hefhtur amrffu . 

^ DoFta diu celebri mea carmine Mufa flebit , 

Ite boues lati , nofln quondam ite tnuenci , 

Nam pof hac nnfq tam platani proierhss in hmbra 
c dtp er e hos Jahces celfa de rupe htdebo , . \ 
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Cdrc ''vale pafor , dulcefq. 'Valete capella . 

Hac pafor poterat mecum requiefcerc 'Valle j > 

i[t aliquid tihi nanq. , domi , quo mcnfa paretur $ 

Sunt mihi cafanea ~virides , (y^poma nonellaj 
Pruna , nucei , melltfq. ,fauus > maru atq. rapina 
pifcesj ej/ pitiguu capra caro, ^yfmil. Noto ~V olete* 

N^CVT JC^f VLTIMiA. 

.1, , " \ S 

’ • V ' . ' 4 

• , ‘ ‘ v* i v> • t* W *" » • 

Tharfius , flue Sebaftianus Faciuta. * 

E X IG S nondum Titan ait fimus 'Vmbiaa 

Expulerat > nec fol lufrabat lumine terrae : 
Spirabant Zephyri liquidum per mane tepentes t 
clara dies mueo f fe 'Vejhbat amitto j 
Lumina cum Jurgunt crepufcula cernere folis , \ 

Dum parat Icarium fe 'Vertere fauus tti ajtrum , 
Tharfius expanfs r aper at 'Vix aquor a 'Velis , V 

Vix mediis gaudens mtrarat montibus 'Vndo s 
Hojha qua puppes intra fisa regna receptat t 
it ferit afus aqua , Tibridi cum tungitur aquor M 
Concurfu paruo , 'Vidit protendere 'Ventos 
Jmbre fetum j CT tenebras circum 'Vicina fluentd • 
Horrueratq. dies paruo cum figere , & 'Vmbra 
obdufto pelago , caun per mane f emebant , 

Aequori* alipedes tumidas dum Phoebus in 'Vndm 
JM er git anhelantes j circumduxere tenebrat 
obfcura coelo nubes >pluuiaq. domabant 
V f ‘era Neptuni , athereo de culmine paf im * * ~ 

labantes /quoji byems ejfet ,tomerfaq. munis 

w.u fdr» 


v F Ofi L I C! I FAC 

Fabrica , non Aliter quum tempeflatis aquofa 
Cum tonitru coelum nauta, CST ruere atbera norunt , 
yt Indit focios per tot difcrimma ponti 
phylarcus , mari* infidus, qui & fydera nobis 
yentorumq. habet, e clattjis quos defhnet antris 
%yC eoius, mfurgit trahjbrit , & Nerea reruo 
Incepit "V er fare p au ens ,fubigitq.fecutus 
Se m mare ph arens, quem miferat obuoiis ^jCntha/t 
In littus, traxitq. ratis freta "Vincere fulco . 

Cuiq. fua.Jit cura ratis phylarcus aiebat. 

Me cura fubiere Ducem, tum rharfius omne 
Profyiciens glomerare aquor, mixtumq • profundum , 
Praualidoq. foras contortum turbine faxum 
Impulerat pater uyppotades , "Vt carceret entos 
Funderet, cr nymbts pariter fe accingeret iurus[ M 
Poneret at q. alts Zephyrus, freta cur ua ferendo 
Vnanimes, remiq. excufi per brachia longe , 
yerfaq. in obliquum pelagi, ratis, "Vndiq. multat 
ibus contulnat , lauoq. antemna frementes 
Sub(lulerat cornu flubus, ZT ~)>cU procella 
D iri p erant, tremulum fupra "Volitantia malum , 
Extendens duplices caelorum ad sy der a palmosi 
Talia "Voce dedit lachrimis dibamma fufis. 
Ogemtor qui regna quatis ffumantia claucr. 

Et Thetidis fumiffa falo compleberis arua» 

Si idiotas tentare "Vias,f linquere terras 
Spe pelagi, & ' Volui campos ffebare marinos « 
Succurre , ef pelagi, tempeflatifq.fonora 
imperium tibi, f eu cafus/fcu fortis iniqua 
M ens fuit, aut alitet «glorum Trolntur ordof 
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fatale *V /5V flaret »Pw, Jiet /urgere in iram 
Hac wm te puppi* fecit , da numine tandem 
Pojfe fhsi, terri* quafo da reddere nojtris 
Hos comites, lataq. amplefh hoce parentes . 

Da mihi lucis iter, hultu qui projjncis aquo. 

A T am cadet ante tuum celeberrima hibfima templum* 

T e fine diripiet mors implicata carinam i 

Quafo adjis, nam fata animas ajferrima herfant : 

T unc Euri intumuere mari, exitiumq. ferebant i 
Eulgebatq. parum Titan algore rigenti ; 

Et qua ag itat Zephyrus terra*, mare triJHf agebat*, 
phylarcumq. pauor lachrimantem acceperat horrens . 
Haud aliter i quam cum emanant ~ \erticc gutta 
Sanguinea , injfiram ht ferpens fe colligit atrox, 
Demijfufq. animus horret , trcmcbundaq.furttm 
M embra quatit ,fortemq. animum timor anxius ~^ r get* 
Concreto fenfm torpebant f anguine hena. 

Et f ocios dittis (ic compellebat amaris , 

V if a Canna maris defefta labore per > ndas , - . -> 

Cingite hos remis nauta, tenet alta h agant em 
«- Aequoris hnda ratem , curfu Zcphyrufq.proteru» 

H os agit , ingeminant Euri, inglomerant q. procellae* 

Et pontus, panterq. cohors exhorruit omms , 

T urbinefert ujler Pinum, atq. incendia ducunt 

Stridentes aura, eia agiles incumbite remi* , 

Ducite in alta ratem hnan mes confidite tranjfris M 
Eripite harentem fc opuli* , immergite gd^as, i 

Eajce lenetur onus , Lembi ft cura,fremefcit 
Ventorum turba ( Aeoliis cum excitur ab antris } 

T ttrbiflibufq.folyru hemt, pontum q. profundum. x < 

*v 4 ^ nuhim ' 
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* Nubibus obducens ather , lucemq . tenebm, - * 

Infequiturq. acri dcfcendens Juppiter imbri . 

Nec fies hila datur , mali curate falutem , 
iStntemnaq. i nothi nefcmdant lintea cymba* , 

In dubio res cft , concu(Ja carina laborat , v 

Vndiq. lacluram facite , atq. ad fydera mentem 
Tollite , tempejl.ts agitat per carula nautas . 
tyfc jine remigio nequeunt fe ferre canna . 

£ flatus abruptum , confcijfiiq. carbafdj fauit 
Imber aqua , CT’ titubans nautas fies detinet omnes . 
fidite proclamat , cui hos confiditis ipp i 
Vefira falus agitur , animis attendite hefiris . 

Tunc modicum folis lampas apparuit orbi , ■. v 

Nam fuerat nox atra quidem fine lampade tota, 

£xpers haud pluuia > tunc hoce , er quefiibus ather 
isfc hotis ( quamuis trifies ) impleuimus omne . 

Has infer lachrimas , rapuerunt carbafa puppim , i 

Dum claui retlor fequitur quo f emit a ducit , , 

Nauta fole nouo lati , cUmorefecuntur 
guo dux tendit iter , per mille pericula rerum : 

" £t remi rapuere ratem per marmora ponti » 

Ztonec candeo caieta in littore fedit . 
c Anchora fed pofiquam fundanit dura Carinam » 
Uefihunt nauta , arfiaffu dum littora dulci t 

Caieta finuofa legunt, per diuerfa parentum 

Se loca proliciunt ,fi argenti [omnia caelo . 

Tharfius Hefieria , pelagi non immemor ira , 

Cum comite ^sfntao , Diuum fe ad templa recepit « 

£t totam duxit diurno carmine nottem . 

Tertia fed pofiquam fxlix ^furoni refulfit, 

«W5 
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Aequore# fugiens dndas 3 (jr carbafx longe / 

Summa petens i uga 3 deflexit mana omnia (olus , 
Neptuni expertus regionem CV turbida regna . 

Tunc celfas pheebus coeli fulgentior arces . > 

vicerat 3 CV qua Jit fana fent entia mentis 
Huc illuc dubius 3 quefu lachrimabat amaro , se. 

incertus quid fata fibi promijfi referrent . \ \ 

xyfethira lentorum rabies ^ fquilone fecabat , 
Terroremq. animo 3 atq. ignem dabat infula circum 
V icin.ts pelagi ades 3 cr penetralia pafim ». 

Cunila didebantur flamma crepitante moneri . • \ jf. 

Incedens 3 cui mehofbicio fors lunget amico ? 
ifmihi ( dicebat ) mi fero fortuna laboris , o » 

Unam fuperare aflantem non fuf ripit at as . 

Noui ego quo cafu trahor 3 & qua forte per alta 
Culmina decurro 3 & teneo intra limina greffus , 
Summemor ah demens quot ft partita labores, - , 

i£uot nexus dubios 3 quo mejortunatimore *■ > 

Ignotas calcare dias c otice fit 3 dt ejfet * v 

flantem circum tanta in clementia dultum . ‘l 
Ipfe ego A/elphiacis timui f excedere teflis. 

It dolui terras JTyberinaq. flumina cur fu , . . 

iSftq. iSfrm penetrare fnus 3 igno fcite tandem s «. 

Spe mihi promi fa 3 per tot difcrimtrut rurfus . 

Vitam agite i nuda fetus dirtute precabor . \ 

Vos fuperi 3 quocunq. loeoffeffatis m orbem , i "Av, 

V os tangat pietas 3 tangat dos cura parentis , • . 

%Sltq. mei 3 fargunt multos nam lumina fletus . 

Spem pofui femper Diis coeli 3 occumte 3 tiamq . 

Ipfe ego lamentis implent trtjhbus ather , * 

Me trahit ad mortem fuaq. in primordia tellus , 

| D sicut . 
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sicut erdt puluis corpus elut ante refoluens • j>o _ 

ynicuiq.fui ejl prafixus terminus aui 
^etatifq. modus , nec quid crajhna parturit hor 4 
Concipimus 3 nec quid tempus pranertit habemus * . . . 

Me miferum 'yaria carpunt ex ordine mortes , 

Stamina difrumpunt Parca , 1/ultuq. cruento 
Me mors armata afficiet tellure iacentem , 
jgnotis ergo ipfe tacebo inhumatus maruis? . . , 

JV ullus erit terra iniecla qui me obruet? adfum , 

Frujbra animum tollo , nec erit qui rojlrd ferarum 
isfuertct ? 'yolucrumq. arcet moderamine pradam ? 
Speraui te pojfe Deum pulcherrime fomnos 
carpere Alelphiaci fecura ad fumina montis . 
jyonne fuit fatius pontum tranaffe finifrum ? 
jEt tanta in medio teleraffe pericula fluttu ? 
jEt quamuis tanto turbata ef turbine puppis , 
iSfmbrufio. rediens phcebus Jplcndore corufcus* 
isfetheris abflerfit nubes atq. aeris 1/mbras . 
jphcebe ad fis j coelum po [ita feritate domare > 

Et poteris ferre e media tellure tenebras » 

Dum ._Antdum fer mone tenet } fuffi antibus t^fujlris 4 
Se tunxit comitem per opaca fdentia noftif 
pulchra y enus jdextramq. dedit s blandeq , trahebat 
alloquiis j tundo per pafcua florida paffu : 

Donec Vulturni tetigerunt ambo cacumen i \ 

iSfufidus horrifonis pallem qua interluit hndis . u , 
ille inceptum (famula Duce) noflu opacx 
Duxit iter j propereq. ambo monfrata trahebant 
Eimina , non aliter quam fi radiantia adirent . •'>. 

Tetta j, Deiq. ora j atq. aterni luminis arcem i 
JOmc fodices jcterna inpace quieiunt* 

EI VS- 
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EIVSDEM DIVERSA ' 

POEMATA. 

Ad Claudium Equitem Saracenum . 


pSjj ex e nunc frarfrs hiolis coronas B i 

^ it rojis albis j cyamfq. rubris 
~ ’ Et tua illufrrts Saracene laur e 


Tempora cinge, ,m.m 

H une dies ortus micat mter omnes t \ v . 

clarior Phoebi radio corufco , 

. Eatior Luna rapiente plenis ,v* s 

. Cornibus axem, 
tsfcquoris lentos grauis 1> nda curfus 
Traxit afratis Zephyro tepenti > 

Et Indes quodam fratiar e latos 

Ordine pifces , j , 

Prata nunc rident cumulis rofarum , 
flora terrarum Dea 1'eris orbem 
Pingit , 0* dulcis phylomela cantis 
intonat aquo, , 

v flue ades claudi j Dryadum frequenter 
Te tuuat tantum choreis adejfe > 

Quem frequens , ratum celebrat canor • ^ 

Turba cothurno , 

Huc ades claudi Saracene , Mufd . ^ ^ 
T e canunt nojlra numeris perennem « tCL 

Mt tuum tollunt fuper afhra nomen x\ \ 

V ne fenora . 

D 1 . Ad. 
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Adi Deum Opt. Max. 
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KJ ^yttara pater omnipotens* Dena ~\nns* & omnia « 

■* qui coelum* terram q . regens immobilia* aura 

Cunela reples * miro projectans clymata traflu . 

iStetloera qui digito , & terra concludis aceruum i 

2 1 niimeru paribus tranquilla in pace coerces 

Semina * feu radiant kyades ,feu lucet Orion . 

tSfUnce terrarum molis feptempltcis orbem * 

t^fuxilio ajfcquere * mundo fuccurre labanti . 

<ym / olis radios * & luna * ac atheris gnes 

accendis* dafq. Imus euntia elementa moueri . 

Rumpe moras * mortis jubeunt indigna Penates > 

Dextra occurre tua * acccnfus ~\im pectoris ira • 

Intepeat jj>arfo Bactrorum fangume pontiss 

ytfuit u Aonio m magno* dijferge fuperbum 

Regnatorem ^Afia* terras qui concutit omnes 

flagitio * trarjimq. tumens faa f/dmtna torquet . 

Turcammq • Duces dura m certamina cogit * 

Sanguine purpureum rubras fert littusjtrenxs, * 

ob Arares diras * cr telafbnantia Martis . 

jvulla datur requies * omni dat parte labores '* 

cujpide cuffis adeft * pede pes* atq. enfbus enfes * 

Telaq. pelluntur telis* 'ymbeneq . frangitur 'ymbo, 

22 ic regat * ille necat* durumq. m praha Martem 

Suf citat hic cantu • pedibus gemit ille recijis i \ 

Sanguineas tenet ijle manus * caput ille cruore : 

22 tc obit * ille obiit * monens hic palpitat * ille • 

isfetano claufit [xlicia lumiuaforrmo . 

f ^ , * * 
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Hic ferit t ille fugat Lattj de fede Penates , 

<sftq. zares patrios 3 quorum jj es nulla [alutis 
Vera animis , hominum auxilio. fj>es nulla relifla eft. 
Nam fua Lethen pofierefedilia campis . 

Melphia» excidium . 


M pfphis in -sTufonia quondam pulcherrima regna 
tSfrmgeros habui jf e ~\iros 3 Irt fama pagatur, 
Diuttiis claros animi ~\irtute , potentes , 

Prifca recenfendo fleat de more lietufas * '' 

Tot Latio celebrajfe Lares 3 nam Mtlphis in orbe 
‘Praei ara exi flens > tranquilla in pace 3 rumam 
Pxtemplo pafa cf_, & multis '\tile bellum. ; 

Cum fera Calltgeros difeordia traxit lieris 
Pro Latio certare Duces 3 ~Vf cedere regno 
Sequanidoj cr totum domtndn in caterapojfent. 

Impius <. Xntyphatcs > qui (quis fuit tlle fcamandri, * 
Quem taceo infandum 3 fcnlens ftne nomine crimen t 
N e fua quaratur humeris infamia nofris , 

£t queflu ne for te meo fh gloria detur . ' 

Nomine non ~\tar , meditando immania fattax , 
Candida qui fgno hexilla ofendit aperto t 
lEt dedit exitio ciues jface 3 [anguine prada * 

O facinus mordax tanto de funere dignum y 

JEt merito gemitu , cunfHs lachrimabile faflum » ' ' ' ' 

Lubrica namq. etiam , ntultaq. rubentia cade , 

Sanguine fixa madent pueri , iuucnefq. jfenefq. 
Occubuere neci , niilli fua profuit aura . ' *■ 

xsfc TrcUt cx longa rabie , tngluuteq. rapaces 

fi } Labentes 
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libentes in ouile Lupi , alteritate h etufla ' • • 

Cum pecus omne y orant cpflccas fangmne fauces 
Mollefcunt jita tunc homines j omni feritate fremebant » 
Alter in alterius eadem j quod flumina riuis 
In morem currentis aqua nigra J anguinis ibant . 
Excidium princeps animo demiffus ab arce 
PUgndntum aflexrtj clypeoq. infignisj cr baftd 
oltreccus fortis turma flipatus ab acri * 

Quo non efl alter pugnas accendere Marte* 
rufabat yarns , ira fuccenfus atroci , 

Moenia fulminibus , par iter q. in tela ruebat , 
inuadens clypeos ,peditejq. ammofq. labantes • 

O Itreccum tnuaflt Princeps comitatus ouantiy 
Agmine > dum diris mulieres traxit ab armis t 
caflra piper > loca fulminibus yicma remittens * 
o foelix Princeps > cui fummd potentia belli 
Tradita > flue manu ardentes iwiat ire per hofles j 
Siue rogas j, feu Marte Itocxs ,Jiue arma miniflras * 
Eatfus es obfragem noflris fles ynica rebus , 

O bferuando nurumper fafq. nef a fq. pudorem , 
Currentem afliciens pafim yelut Irnda cruorem » 

Et dare terga fuga lentis nec paflibus omnes , 

Certatus clypeo qy* noflros defenfus honores . 

. . - # ' • « - 

In tumulo Faslicis Faciuta» Elegia . 

Tdeta, terrdt fletum metum ingeminate querelas » 
Accipite o lachrimas fyderdj terra meas . 
flete meos cujus Mu fu * plorate parumper 

Picrides * cecidit ? qui decus orbis erat # r 

Sunt 
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poemata; 

Sum prejfa heu nimium magna gr duitate malorum 4 
isfnxia funt queflu peclora nofbra fatu . 
Confenuit mea tam Virtus y quafi lumine cajfk 
Aggredior y facies tabida fatla mea efl . 
Continuo obruitur liquefacta dolore malorum 
Vita mea , ZT Vires non habet illa fas . 

Sum nihil j & ca fu rerum fum prejfa fuperbo y 
Non decor y & facies y nec mea forma mihi ejt > 
Sed lachrimis magna effundo lamenta profufis > 

Pro gemitu non ejt Vlla loquela mihi . 

Me arumnis fatum affueuit crudeliter Vti t . .. 

Et femper Ixfammefine fine premit . - • *•’/. 

Sum longis penitus curis confumpta y manufq . 

Frangor habet > ° Vitam Vix habet aura meam > 
Dicere non poffum tefiantia Verba quietem y 

Dum fatum toties tn mea Vota precor . • 

JLrt it ab extrema hic cordis formidine clamor > 

Et ferit xthereas (me trepidante) plagas 
ploro meum natum , lachrimis implete lacunas / 
Naiades y in tenebras nam meus mit honos . 

Vos metum Dryades gemitu lachrimate profufo > 

Et m e cum PdlLis trifiia fata geme . 

Nam periit cui peftus erat Virtutibus duElum , 

Et Vigor intextus fiufhbus auricomis . 
plorate o Dryades y maefiumq. adiungite carmen* 

Et fanate ftus carmina marmoribus . 


iS 


Hac carpunt longos fcelicia lumina jomnos. 

Hac mea Fcehcis membra fepulta tacent * 

Hac recubant charites Varus cont entibus Vrn/t * 
it Vit4m i O' tnores pojl fuapUcha canunt > 

* * i ^ 4 i>ignm 




'I 




56 FOELICIS FAC. 

Z) igr.us erat prifci ter Inu er e Nefloris auum > y 
Heu mors cur natum fuflulis atra meum ? 

Exaudi 0 Fceltx lachrimu mea ~\erba fubcrtis* 

. Et noflras tota percipe mente preces 
Non audis? tenet intentas quis Jjir itus aures ? 

Dic rogo j qua fenftis impedit aura tuos ? 

Non loqueru ? retinet quis te non ferre loquelas ? . 

Hejponde j cr dextram porrige qiiafo parum . 

Spargo yrna caltham, caflamq. , rhymumq flagrante* 
yt caltha j cr molli floreat lima Thymo . , 

Ferte mihi lachrimas myrrha , yiolafq. , hyacinthum * 
Nam non m toto efl dignior yrna loco . 

Spargo strabos rores , Arabos en fufcipe rores , 

Spargo rofls tumulum > te obfecro fume rojas . 

Spargo cr ocii; tenerumq. pith fuauemq. ^fmaranthu. 

Sume crocum, qyr tenerum ( te rogo) fume t^ptumj 
Ferte mihi Mufa immortalis balfama fucci * . . _ 

Dtilciaq. wflrufhs arma mouete tubis . 

Floribus immiflas yarus compono corollas , : v 

yt tua cir eundam tempora cum lachrimis . 
yt niteant crines j cr fulgeat yrna <_Amarantho , 
yrna tua , rubro floreat yrna croco . 

Sunt mihf Narcifli , ridentia lilia , lauri 
<_sftq. tua paflim pulchre Hyacinthe coma , 

N ec non idalio fulgentes murice flores * \ 

Et y irides myrti j quas modo Flora tulit. 

Jam dormis ? requiefee parum , mox [urge repente » 
y t nefiam hac capiti myrtea ferta tuo . 
tsfmphus haud fomnum capr>ts , mihi porrige dextram* 
Et fume hac digitis aurea dona tnu . 
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Surgt 


poemata: 

S urge f arum 3 atq. meo pr Aetna brachia collo , 
EC centum labris bajia fige mea . 

JVamq ege dum Inuam/Jeruabo hac ofcula femp 
Qua poffunt 1> itam nunc recreare meam . 

M e fugis? heu matris carum ne defl>ice munus 
Si non ingrato munera tanta fero . 

IV on loqueris? pojfemq. mori? per fu mina utro „ 
Quod cineri ingrato munera trado tuo . 

Mirare heu matrem nigro lachrimantis amictu. 
Et querulos tali dicere hoce modos . 

. tsfmplius haud fi leas 3 mater te interrogat , audi » 
Heu non funt matri lerba neganda tua > 

Ergo taces Fcelix? cur me mea luta relinquis ? 

O ingens anima cura 3 dolor q. mea . 

Me fugis ? cr dulces Imitus auertis , c ? ora? 
Hebebas Pyli] lertere luflra fenis . 

Crudeles Parca , crudelia fydera , nati 
V na hora ornatus abfulit atra mei . 

V na dies Inrtutis opes 3 lina abflulit hora lepores * 
Fna decus 3 dulces 1/naq. delttias . 
x Dormis ? fs leuis tn tenues dum laberis auras , 
isftq. anima angelicis ft comitata choris. 

Et Heus omnipotens j regnum cui paret olympi , 
ethera qui coelo 3 qm mare donat aqua . 

Te faciat precor atherea requiefeerein aula , 
<-Xtq. tua ht tumulo molliter ojfa cubent . 

IV ec loqueris ? tua hbi e fl tanta facundia lingua? 
O longa aterno lita futura die . 

Te Hryades querulo lachrimant per prata fufurro , 
Et nemora er campos 'lox habet fna meos . 
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Vox gemebunda fionat fyluas , typ luflra ferarum. 

Et refonant querula fiydera carminibus . 

Et Mu fit horrendas referunt per compita Itoces , 

• Et nube obfcura fie tegit omne fiolum . 

Et maerent nemora , cr maerent arua omnia, maerent > 
Et querulos iterant antra profunda fimos . 

Crudeles Duia, crudelia fata , Virentes 
Scidifiis dura non fine falce dies , 

O mihi marmoream liceat nunc fumer e formam , 
Nam tibi nil lenius quam lapis i fle foret, 

Jncifieq. nota legerentur m orefepulchri ,efl 

m lapidem hic mater , filius in Cinerem» ■ 

Sic mea non caperet caeli reuolubilts aura , 

irrita qua tribuo carmina marmoribus . *>> ' 

N on effiet ficylla , non effiet furda charybdis , 
^sfcciperetq. meas mors mimica preces . 

Elettei'et ingratas querimonia nofira foror es > 

Nec mea nox effiet , nec fine luce dies . 

<yua fuit o fuperi tanta m clementia coeli , . 

Qua feritas , quando tam decus occubuit ? 
taferat hicforfan animi terrore olanetas ? 

Spreucrat an fati trifiapenfa fui ? 
tsfn dedit Emathia fignum memorabile belli , 

Pelion ~\t quondam indixerat arma loui . 

Ceperat an Venerem odryfio cum Marte catenis? 

tSln non feruauit debita ~\ota Dea ? 

Quando Deam facras non obfieruauit ad aras ? 

mc fertur nemorum concthaffe Lares « 

Et curru affatam cantu fexijfie Megaram, 
ifimunum 1/t It at em detmuijfe ferunt , 
t Vi . I/MlJd 
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POEMA T A. 

Jmida Parcarum feries fine legibus , arma 

Arma tua t infueram fiunt nimis atra meum » 
Ante iterum leniet nofiris confiufio rebus » 

Naturamq. habeat flammifer ignis aqua. . .. 
Ante eadem fiolis fulgebunt lumina nofle * 

Et luna jftctdo luminis alma dies * 

D fi net effie ignis } tellus j & fydera, coelumg 
Nec teneant herbas mollia prata fiuas . 
i Ante dabit tellus iterum fiua monfira > Gigantes g 
Et prius errabunt athei e quadrupedes . 

Huam meus hic taceat duflus de fetiore clamor , 

Et quam mens querulo mcefia dolore yacet • 
Dicite io Parca > cr mortis torquete fagittas *• 
Nam non hic yejhrts fubiacet imperiis • 
Aonidum miles mcnfia defafius Olympi , 

Edocet imperium yertere pojfie lotus . 

Soluite yos luffu j Iriuit nam morte peremptus 0 
Auribus his aufi nunc fua ~\erba meis . 

Surge tibi dixit rerum pulcherrime , yafid, 

Qui trahit hjbernos aquor e phcebus equos , 

Te quis amor fubiit > cum funera mortis adires ? 

Vt faceres matri yulnera tanta tua ? 

Quem mihi nate refers ? qua tanta potentia rerum f 
Jnfania o tantum y at ibus aufa nefas . 

Sic ego latitia exuito ? fic carmina canto ? 

Nic honor ? hac requies ? hac mea ytta puer ? 
fleti quem te afficto j heu quam diuerfus ab illo , 
Ducebas fuperos in tua yota Deos . 

Seu numerisj feu yoce dabas di fla aurea Atufis, 

Eloquy torrens tu Occroms eras « 
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Se tibi dat ratio caufxt aperire latentes , 

Se tibi dant coeli no fccre pojfe rota . 

%^i(lra tibi ajjurgunt , applaudit tibi lucidus athra j 
Se dat in amplexus aurea luna tuos . 

Seu canis obliquos luna jfohfq. recurfus , 

Seu canu auStorem , qui regit orbis opus . 

Omnis te feqnitur comitem 1/aga turba (Irorum, 
cana tibi (lerrnnt lilia o/f madryades . 

Et capiti addentes Jlorentia ferta , recentes 

i- lori da partitur tam tibi chloris opes . . i y 

T erft chore j qua magna nitet plaga lucida cadi, 

T ejlatur gemitu fata fuperba fuo . 

T efaturq. Erato > coeli penetralia qu arens. 

Et qua immortalis lumina mentis adit . 

Quid faciam? Jijiebilibus lamenta profundo , 

Non fugit a lacJmmis pallida ~^nta meis. 

O Atinam Elyfus liceat dcfcendere ad ~ymbr.cs , 

O pojfem ad manes te mea ~^ita (equi . 

Qfam metra marmoreo legerentur fculpta fcpulchro 
Quos tegit hrna duos , lux tulit ~\na homines . 

DE SVMMO MOTORE. 


Ad Equitem Antonium Serguidam 

Qf' boni forma ejl bonitas q. pulchri , 
Cunela deducens bonitate forma , 

Et bonum hincens bon tate pulchri , 

Pulchrior extat . ^ ' 


POEM MT A. f 1 U 

Hic ~\ices mundi tenet atq. rerum , 

Temperans curjus , radio fq. coeli, ..v r \ 

Ordinat nojhrum numerum dierum Wr,a • * « 4 

Ordine fati. ■■ • . 

£t cum dechues rapit inde ff haras , ^ '■ 

iSfureos f gens oculos in orbem f .w-. 

Mente dmina folidiq. lujhrat ' ? ■> ■ . wrot 

Sydera caeli . c^wwjL 

Mentis aterfia ratione ''vertens «' . .a.v ^ 

Cuntta projpeftat ,ftabilifq: fiftens ' X * v 
Ire tam tempus udet omne motu • 

• Solus ab ano . ...iW.T5\u%a. 

Forma praexifens bonitatis omnis • « .a* 'A 

Jnfta Irt formas ageret , coegit , aVj V 

Quem nec externa pepulere caufd * «’ - -v \ 

Fingere metris . w, \ 

Foedus a ternum pofuit polorum 

C laujhra , coniunffis populis beatis , ’ • , ? 

CunSla diurno trahit > atq. miro ■ & n\» vAp. 

iungitamore. , . v . -\vu\S .u-f». 

Seminum formas numeri fq. neflit , ; ■ %i A*r 4 ^ 

Ft globo luna leuiter Vaganti m ^ >"V 

Solis & clari rapido labore rv ? . • .. %»• v 

Temperat orbem . «. * . 

circulo quodam generata feruat , ■■ rrt Wswo*t 

jfie natura triplicis mouentem , ■ * v 

Soluit Trtjfharis animam ligatdm$ w *n Vrt. 
CunSla monentur . A ’ y\ 

jfe connexi reditus 'coercens ^ 

Sphaericos omnes animabas orbiti 

* 




FOELI CIS F A C. 

Machmam mira ^fencmq. rerum y V" v 
Pace ligauit . * . ' 

ynde concordes hariare coepit . f , ‘ 

Hic luces mundus ftabiliflgillo j . ' ; ,* 

£tjide longum retinere foedus. : t . - v. 

Semina cunEla . . >. /. ,* vh> 

IVnvt tum germen , rofeumq. Phoebus » , , .m .. 

Lumen & Phoebe radiofa duxit i 
Vnde natura melior referunt % ^ . 

Legibus orbem + ^ 

Hacfldefliratleuis aura flatum , . j 

Lucifer lucem , fenus atq. nollem ,v. 

Nuntiat , lariofq. profert - ^ •• ; uv v i 

i/f/mus odores . . 

Et mora lucem breuiore bruma, . ■■ \ ii;v > 

Stringit aflatistenebr.it inertis , >V3 

w partes harium decentes . AWsiL 

Quattuor annum . t u ••• • ;*** . 

Spiritus faui ‘Borea niuofus . ; >v> 

frondibus plantas flohat comantes J . .--v 

liehit flatu Zephyrus tepenti 
Tempore 1/ exis , 

fine tum certo pelagum coercet, < W va’ -V* 
w»/T4 Wff4f tributos ' i raW$ 

Terminos terris auidum fuperb* W -A ttsr* • «f 

Tendere cur fis . 

/if reflcit feraces , y f w U 

Foedus It iungant , hicibufq. cedant * - 
Tam modis concors ,tm^erifq.cUuflrS . ■ ' ~ 

Ordinat aquii.» \ v u . . •• rV< -k c 

Ori# 




POEMATA. ♦ 




Ordo dum tantus geritur Ver orbes , 
Concitat motu j retrahenfq . firmant 
Orbis alatas animas monentes 
Ordine Jfhoeras . 

Ctimct. naturagenitorfupramus , 

Gloria radix > pater j at cj. princeps 
Machinam fecit j noua cum redirent 
Secula pafiim . 

clauft & membris animas petitas 
Sede caelorum , dator ille pulchri t 
f Et fub exemplo genus hoc fuperns 
Fecit imago . 

Et boni fummi facit igne puro 
tsfd pias fedes animas reuertt t 
Quas fua traxit fimili figura 

F otior <zy anclor , - ; 

Sedibus fummi* animas reponens „ 

Gaudiis implet radiis corufcans 9 
Qui helut fulgens micat inter omnet 
Stella recurfus , 

Se nihil maius feneratur orbi , 

Et nec m caelo fmilis a nec hilus 
Fetior huic blando poterit comatus 
Condere pletrro . 

Solus m terris radio perenni , 

Magnus in coelis , nitidufq. j fulgent 0 
Tartaro prafens j regit omne claufrum § 
euntia mihijtrans . 

2 fle dat caeli bona tanta nobis > 

Sedu augufa folium^, fa/itlum; 
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<4 F OE LICIS F A C. 

Et dat intentos pietatis m fe 
Figere hifus • 

/Hic Ioni fontem proprij cor uf cum 
Solia 'Vf luflrem ffaueat , reperta 
Elice fulgenti radu flagrantis 
Cunffa trahentis . 

fjic tenet dextra folium paterna , 

Hic meum finem regat, atq. cernat i 
Donec ad 'Vita patriam beata 
Pergere poflim . 

Efl 'Vbi heflar , cibus ^Angelorum . 

Et falus 'Vita , requiefq. noflra , 

Tempus aternum pater ille Dumm 
Ducit amora. 

Hunc patrem tellus celebrauit omnis , 
Huncq. dum cantant numeris canoris 
Mobilem mutat , rotat orbis axes > 

Seq. refer nans . 

Hunc canant omnes cythanfq. cclfis , 
cantibus facris animaq. fanda : - • 

tsitq. calefli refonet ferenum 
^Aethera plaufa . 

yt 'viros demens mferatus , hoflem 
pellat antiquum baculo falutis > 

Nam potens regnat comitatus aflvit 
Totus 'Vbiq. 

ifle 'virtutis proprio triumpho 

Nobilem palmam fuper aflra cepit , 
Ergo praclans recinemus omnes 
Vocibus omen . 
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De 


I p O E M A T A. 

Dc Sene fortunato • 

| N (labili fortuna terit heftigiapafu , 

Qua fua funt certis connumerans "V tetius • 
Hac dextra donat * lauaq. Solubilis aufert * 
Qua mea funt alus er tua dtjbibuens . 
Jncunjlans , incerta * in lumine torua > fidelis 
Jnfalfo -y erl nefeia* er ambigua* 
*Crcq. dum ridet * lacbrtmit uffergit ocellos* 
'Uijjiar * manualis porrigit * atq. rapit . 
Jnfcciu ejliiic quidem * qui munera fortis 
implexa m manibus credit habere fuis . 
Dum tua (fellabas Leto fajhgia faflu , 

Gufando dulces ne flans ore cibos . 

Kon ego qui fueram * quamuis alimenta negabas 
V t rume quafijh pojl tuafatafenex * 

En rota fortuna pelagi te merfit in imo , 

±h bona c efferunt f lemmata muneribus . 

En ~\aga mutauit latum fortuna fauorem * 

» £n redeunt crebri per Iradafalfa Nothi. 

En fugiunt aura ^ ratis aquore ffafla ydcillat. 

En bona fortuna quam artata ruunt . 

Qui nunc ~\ela dabat Zephyris per falfa fecundis , 
stat mi fer aquoreis pracipitatus aquis . 

Jpfe time , ne forte ruas , dum Jydera tangis * 

in celeres abeunt omnia regna Nothos • 


te POELICJS FAC, 

DE LIMGVA, 

Quinq. hic funt metri genera, et niea cardina, 
fex funt, ... , . .. 

Duplicia inuenies , quomodocunq. leges . 

L ingua hac mordax i pungit, prodit, mordet , cunifos A 
Mendax garrula , fellea, liuula ,fammea, lingua hac A 
Scifma cfl languida, turbula , mar^da, tabida, difcqrs j 
Foedans Citrea , ferre a ,fcruida , frigida ladit , * 
Cunilis turgida , noxia , foetida , paiuda , mordens A 
Certe rodit lingua hac fallax cuies herbo , 

DeTPPpQre*. 

PT P Empus edax ego fum,fento affeclum, ocyus Euxa 4 
* it certe tempus fum , quia cunila tero , 

Summa colo fuperans l^uibus fafligia pennis , . 

Omnia confumens , omnia faice fecans . 

Si cupi amplexu comprendere tempori arma, v ,. j _ 

Jieff ice qua tempus flringere parte queas. 

• Carpit iter helox , rapit omnia , & omnia hextit A 
f onte ejl falfum Iterer? , quo capnts . 

Quod ft forte humeros conuertevit , improbe fujlr a . ~ u 
Jnfequeri , caluum a hertice xepperies . 
fi ‘uflra itev aggrederis ,fuflra hefigia torques , ~ - \j 

ffufois enim tempus tangere fic potuit . 


AdC««. 






poemata; 

Ad Coenobiam de Horia ; 


l r nc me Caflalio repetant de fonte liquores * 

N unc textam ad cythara carmina, furgit opus , 
Par forma hirtus , fontis par gloria > mota 
Gratia concordi > par pietatis amor, 
par conflans fidei lumen , par grata pudoris 
** M aieflits , hera par pietatis honor . 

%sfd quemcunq. acietn fultas Coenobia fleftis , 
Nobilis /jefieria diceris ejfe Dea , 

Ad Conftantiam de Horia . * 

g I mea Mufa foret Dryadum oblettata choreis , 
Et daret illujlri cantica Pierio . 

Si mare tranaret Danaum , qua cypria Concha , 

S eu coelum peteret Palladis auxilio . , 

Perpetuum yita mfquam rcperire tenorem , 

Nec poterit quale e(l , tale didere decus . 

Jncejfus grauis ad firmam Mare yidetur , 

V l f u oculos caflo , qua decet arte mouens , 
y na fuit celebrata tua Conflantia firma 
LauSj qua tefequitur Cypria carminibus . 

Sifle parum J in te cura efl omnis j cogit amores, 
rtfoelix fumma te pietate colat . 

Cur fugis ? mcejfu mfequitur te Diua modero , 

Piae erit omnis honos , te rogo , fifle gradum % 
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et Ad Co- 


6S F OE L I C I S FAC. 

Ad Comitem Polidorum de Caftellis. 


T"" Empore quo primum Nymphas meditabar agre des x 

A ^sftq. darem Mujis ocia digna meu . 

Carmina dicebam Geterum deducia cothurnis A 
yentura intalem concelebranda diem . 

Qua quoniam non funt cantu nunc dicla canoro j 

Tinge meas quafo Delphis m amne com>is . * 

X?am tali aujicio Medicum celebrabo trinmphoSj, 
Extullamq. meu te adfydera carminibus . 

In tumulo Traiani Quartararij 
Epitaphium . 

% ■ • « v ^ V -w 

• % , t \ % • '•» , * • < • >* “ « • 4 * » ** i * . 

C ynt tibi qui calcas cineres tot regna , tot Grles* 
Sunttibi quas omnis fudi net orbis opes . 

Ejl tibi thefaurum j tibi Lydius aurifer amnis 4 

Et te z emmarum copia duies habet , ‘ “ 

/I • # • • • • * * ^ • • i * 

Ejttibi nvbiht.ts patribus maioribus orta , 
j.dtibi Pyramidum ad Jydera molis opus , 


Totus es argento ornatus , tu totus es aurum t 
Totus nobditas j terra paterna mea ed , 


ur* 


vVi- In eodem. 

0 V i non projicit 3 heu lam dejicit > omnia perdit * 
^ Qui nihil acquirit j nobifeum multa reliquit j 
%/ttq. tulit fecum Generabilis ijle facerdos • 

' -:.'J •' De 


POEMATA, 


De Virturc. 


*9 


L OrMfH eximus hirtus celebratur m orhe , 
Nam mortem caelis imperio fa premit . 

Ingenii hirtifs brisis renerent ia nojlra > . 

Solis ab occa fh fertiliora gerens . 

Dinitns animi cedit fortuna fauorem » ' 

Virtutis tantas copia vincit opes . 

Hac quafint fedes decorata ojlendtt otympi* 

• JEt docet m mcnfa hefcier hna Ionis . 
i fla creat /teges , ducibufq. animo fa triumphos 
Prabct > cr hac fnperis fidere fidus adefl . 

P/ac celebri afeendit coelos Jludiofa paratu , 

Hac bona fortuna fpernere cunBa mbet . * 

Subleuat atq. humiles caelorum adpramia tanta * 
Hac homines pedibus nobilitate prtmit . 

Omnibus m terris feneratur (lemmate celfo , 

Pt penetrat fummi Regis htrumq. polum . 

N ulla potejl hirtus fulno mercarier auro j r 

Namq. homines omnes ducere ad aflra potejl . 
JDiuum quicquid habet j-nec fallit opimo hcrax y 
Pramia funt lauri t exta decore louis . 

Permeat ergo fuis radiis fol athera femper, 

Semper erit hirtus , CV f ne fine decus . 

Spirat Nardus ibi j peregrini cr quicquid odorii 
Orbis habet , hirtus in fua fceptra tenet . 

Hmc hates nefiunt hiflricia tempora lauris y 
Hinc hario Nympha fertula fore legunt . 
induit hanc Pallas auratis heftvm hna * 

- - ' - £ yi 
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Quam fudore dedit pojfc parare diu * 

Omnibus m rebus ducunt mortalia finem , 
i t redit m nihilum quod fuit ante nihil * 

Omnia labuntur , regnat fuper athera hirtus* 

Eius pofl cineres athere nomen erit . 

Hac irnenes ditat (aeros j decorat q. poetas > 

In numeris toto laudibus orbe fremit . 

Hac illa e(l , qua pr delatos ad syderd duxit * 

Ex patria reduces , laudibus eximiis * ^ 

Exhortatio ad luuenes « *■% 

Q yid facias mundo h ideas , ht femper ameris* 

Solus amor coeli efl raptor , cur t adi a quarif A 
Efl fortis hinclum mortis , dum flare hideris * . 

Sorte hia dantur hana > cur hana tueris ? 

« 

• * 

AdtuiiefteS* 

E pfugite o iuuenes mundi confortia hana, 

jd quod mundus habet , non eflmji hile cadauet » 

Ad Antonium Pereno&um Cardinalem 
GranuellanUm * 

. 

t T Efleria falue decus immortale cororU * 

** Neapolis prorex ,prafldiumq. falas . 

Itala gens hodie celebrat tua numina faflu * 

Et reddit fummo debita hota loui . : ' , 

guifq.fuumgrato f oluit pro munere muim > . t 


c 


P t> E U A T A. ?i 

Crpijh ht talem primus in vrbe locum . 

O grande iliaci ingenium omni munere dignuni > X 

fft herum magnum fic holuijfe Ionem. 

Ofcclix Latium , ferra felicior omni > 

CuifaElum ejl tanto numme poffe Jrui . 

Inmaiedicutn, 

’.V 

pT S T tibi garrulitas , fhidiumq. immane loquendi) 
eJI mordens nimium lingua canina tibi. 

Pejlis erit nunquam j nec clade nocenfior ifa j- - 
Hac nocet hac hllt j quam tibi lingua procax > 
Zethifero rodit mtirfu. } iuuemfq. > fenexq. 

Detrahitur lingua garrulitate tua . *• 

Mac odium henit > henit tam noxius ardor , 

Quod prafans ejfet perdere in orbe decus . 
injicit illa malum , demonjhrans dulcia fallax j 

Ore fuo lambit , c cetera mortis habq . • " 7 

Prabet in occulto crudelem hulnere mortem > j A 
Et dirum hirus dira aconita homit . 

V nde malum exurgat didicit > tognofeere caufisi 
V nde etiam rixas m ifccat , arte petit . 

Pak inimica Jibi eft , morfu perturbat amaro , - a y».\ fc 
Tam dotfe fluduit fallete nata hiros . \ \ 

Hac herbis loquitur blandis , fornace At ederam 
Detinet ht foetam > fub phlegcthontu aqua » 
t Ad Crebras iras hrbes impellit iniqua , 

O fcelus infandum Demonis abfq. modo ; ' ^ 

Pt Fultu aggreditur lato j & fehiuere fanfli j 
Qua nocet mfontes marcida lingua htros * : 

♦ • *" £ 4 iitfit 


a 
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Hanc precor immanis fallacem terra dehifcat , 

- uanc fiperi noclem pellite 3 & hanc tenebrant • 

Ad Marium Equitem Vriinum • _ ; 

C vomere principium nefcit mea Mufa trophais > 

^ Vtpofiit numeris te celebrare fuis . 

■Jndgnis 3 pollens 3 celfus 3 dcuotus 3 abundans » 

Moribus j ingenio j /anguine 3 corde fide . ’ 

■ 

In tumulo FodicisFaciutasDifticon . A i 

k-i 

«i >-•* • • j» \ 

terram 3 nam debent omnia terra * 

A cpav fcelix j oww/4 /rtW , , <\ 

.. % V a r ,v y . T * 

4 •• / , . m - vvcv 

In eodem. V-\ o 

/ * t V; *.A\ 

T T isfc Fcelix dormit j ' Vitam reparare figurans * ■. 
Occubuit Inuens slnuerctlrt moriens . y.ivAv** 

. • t 

Ineodem. .. 4 

Hac tua mors morti mortem dedit 3 atq. tropha»w-,\ v. .. I 
iWcn '>/#4 ejlprorfusj mors fine morte tacet . ; 

i' f.t Vi". . vm , . v. a n*v. •-&»<: ^ wftiT ^§£V-" 

De Cane >& Leone. 

) r m cane pacis inis leo foder a ? turpe fuperbumtft» 
^ Quadrupedum Regem pertimui ffe Canem. 

Te excufare nequis forti defenfns ab angue » 
v •*. Cajare* 


7 * 


POEMATA., 

Capere iO* a chrijb qui tibi femper adefi . 
kA tifiss es his Violare fidem ? cur foedera, rumpis ? * ' .•* 

Qui fcythica Mittor foedere gentis eras , 

Dic rogo qua fuerit tibi tanta infama mentis f 
Non e fi commiffum maius m orbe ficelus . 

«u >" • \T ‘f i tRvjhj, i. • 

. Sei ymi, & A Iyni Dialogus. 

* * ^ * 

^ r lyme y heu Selyme > ^flyne , ^flyne fidelis 

Viuis adhuc? uo: cur loqueris? quia yiuoiquid hoc efi? 
Mortuus in tenebris yiuo i ergo es mortuus? tmmo : 

Dic ~\>bi es? tn BarathroiQy' quid agis? te defieo.cttr met 
Namq. Deus y Deus ille 'Aethra te tudicat ; heu me , 

Dic ~\bifiat Deus ifie facras quem adolemru ad aras ? 
Draclus in Inferna ^ct quid agtt? plorat fuafata.quoujq.t 
Donec terra iterum terram amp( celatur , artus 

^Acceptus , pafit lachnmu implere lacunas : v 

Quando er t hoc ? caro quando omnis de morte refinget f 
Ergo re furiendo mortales feruabimus artus ? 

Neu mors tnuifa/ic nos iruii fare foluis ? 

Sic nos ad mortem mors importuna trahendo 
Nos caedis ? morfitfq. acuens nos pleffis inique ? 
ffoc merito patimur } merito tua fata fitbtmus , 

Qui ~\crum „ atnnumq. Deum negleximus y ille 
jue Deus ,clajfcm Ioniis euerfit inhndis* v * 

Nempe Deus y hernfq. Deus fuit ille jpotenfq . « , , k , 

Qui tenues auris fubito incontraria claft i 
Conucrtit t meaq. obuerfis dedit irrita fatis 
Vota * Deum hunc trinum me credere oportet » 

V tcjth attingam f edes , O' laudis honorem • 

» Ad 


Ad Fuluium Malateftam . 

A Feles fepe quer ens patrias Malatejldpetiui t 
^ Et Ireni ad 'yejbrumdicere limen , aue . 

Et nec aue dixi , 'yt liejh a fum ex ade profetfus . 
si non Iris meum aue 3 te rogo 3 fume Itale * 


, V-' . Ad Iulium Ferrum* 

t y Itus accepto Parnasi ex fonte triumpho, 

^ ^ egifonam latus 'yenerat ante Deam, 
nuem yidit poflquam ,praCinxit tempora lauro * 
Et dedit ex animo carmina mifia fuo . 

Mox ait hu fretus 3 tenuem refonabis auenam > 

Et Regum grdmbus fortia fatla tubis . ^ 

Eide docuit gracili te afeendere ad arma Iriroruni * 
Bellatj. maiori dicere poffe cheli . 

Et noua Mce/iaho componere carmina pleElro > 

Et canere illujbrif 'aclaju per bo slth *' 

In altari floftro maiori * 

l 

T N cruce manatus > mundi pro crimine naius j 
* in fe credentes , de fe cibat huc Lenientes . 
tsrd Verbum chrijH > dum fertur ab ore niinijhri i 
Eit res immanis j Innum eruor , CT' caro panis * 


POEMATA* 

De Phylippo Rege, & Paulo Iordani 
Vrfino» 


7S 

M . 



Ql^ajfa fiiperciho Af artis terra omnis atroci * 
Non poterat ceffxs ferre falutis opes . 
tjumdnas fremebat opes ~\efana libido 

/teg nandi , cr cuntfis pax mimica 'yiris . 

V ndiq* dira fames Cogebat fidnger e reclum , \ 
Frangere cr ^fjtraa iura ferenda Dea * 
Conuemt Fegem pofrquam Iordanis iberum 
■tsfurea Venerunt fecula temporibus . 

Ptilfa fames , Martifq. omni di [crimen ab orbe* 
Fec erunt q. duo reddere c ut q. futim . 


• 


Ad luuenes exhortatio* 


y Empore t emptis abit , cur fu rota Vertitur anni # ~ 

N ec redit ad prafens qua fuit a£la dies . 

T empore tempus abit ,properatq. mopma feneElus* 

Ft mors ~)/enturos conterit enfe dies . 
t empore tempus abit , £r paruo tempore quicquid 
Ff pulchrum > fr erilem Vertitur in cinerem . 

Tempore tempus abit , omnes mors ~V na fatigat » * 

Grefibus atq> aliis quam cupii ip fa ~\enit . 

Tempore tempus abit , Parca fud fila refluunt * 

Nec parcunt Irlh parcere difficiles . 

Tempore tempus abit , fortunda . paptbus errant . 

isf mbiguis , omnes depopulatur opes . 

T eniporc tempus abit , quid profuit regna > “W Ittbet » 

Vanaq, 


gitiz 
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' ‘ Kanaq. nobilitas ,pnluereumq. decus ? 

Tempore tempus abit j hirtutem amplcElere , namq. 

ex imo hirtus tollit ad afrra hir os . 

Tempore tempus abit > miferis fac curre i tutando , 
Nil dare nam poterit j qui nihil orba halet . 

. Tempore tempus abit j depelle caliginis hmbram > 
Speci are ht popis luce probante diem . 

Tempore tempus abit , Regem meditare Deorum . . 


SUS 


*•» s. 

* L 

■4sf ■ 


l t fage mortis onus , tempore tempus abit 

Ad Benedi&um Cardinalem 
; Lomellinum . 


me quia carminibus heueramur numina nojbris , 
zomelhne meos percipe , fume modos. 

Qui f dei cujlos magni fecreta tonantis 
Excultus fancla religione doces . 

Quid numeris referam, ? dic quid mea carmina dicent ? 

Saturni hirides texediere dies . 

Hefycria comune decus > tibi pleSlra frequentant , 
immites pojfunt qui retinere feras . 

Quis neget his dignum ? quis te non arce remijfumj h , 

Qua inui funt proceres inclyta fecptra iouis?\ ti 
Gaude iglpur j precibufq. deum h ener are poloruni , 
Namq . tuum cinget trina corona caput , . 


Ad lacobum Cardinalem Sabellum • 

• O i 4 iu \ ‘M i V - i * * % ‘ « 4* 4 J - * ± 

*,V. \ X 

• I f' \ * » • 

S I s* 1 V * f 

^/fl u e purpureo pr<cpil redimite galero 3 . . n 

Mortales wtepglctna& onipisbwos ‘ \ > wv . £ 

- V • Hoc 
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-POEMATA. ' ft 

TJoc mea cajlaho Tyberina ad flumina cantu > 
clare iacole Dryas iam tibi prafiat opus . 

Cynthius o facilem audenti mihi pr abeat aures , 

Nam fierent laudi confona pleftra tua > 

Ut Manos inter fortes grauitate niteres > 

JEt duo bellorum fulmina Scipiades . 

Quid numen Fabij referam ? mentemq. Catonii ? 
Jnclyta per Latium tam tua fama 1/olat . 

Ad Marium Carafam Archiepifcopum 
Parthenoparum . 

1 N tuitu clara ajficicns ego fydera quondam , 

^ /fudiui canium , meUodiamq. dare . 

xjtudmi cr locem ncflrxs referentis ad aures 
^egifona , dulcis lox fua talis erat. 

Er ellum eft Manj nomen , per fydera tranfit 
Tama fua j imperium cum /oue certus habet . 

Et nomen qua luminibus fol lerberat aquor , 

Extulit j CT magni mens erit ifia Iouis . 

Eflo igitur latus jfas quoq. peltore gaudens , 

Solus eris tanti nummts omne decus . 

AcUfabellam Medices • 

■VT o N poffum celebrare tuos I fabella triumphos 9 

* ~ Non poffum laudes dicere D iua tuas . 

Quis faciem dicet ? pulchra fi gloria forma ? 

Quis narret mores j moribus ingenua ? 

Angelicos mores jgreJJus Diuutnq* reportas , 

• ‘ Palladis 


t l 
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Palladii affatum dote pudoris habes . 
tyfflus ornati f rabent me ad metra hagantem 
Tranquillum reddunt cr tua herba mare ♦ 

Solaq. in auratis fulges ceu (iella capillis, 

E t hdut efl abies nigra fuper citus , 

’ • £t duo funt oculi fulgentia J) der a coelo , 

Paflana facies purpureaq.ro pe , 
purpurei ore micant dulci tua labra coralii , 

Et dentes fuper ant 3 quod par it Indus ebur . 
ijl culmen laciis pe cius 3 duo pomaq . mamma , 
iSttq. decent multum candida colla tuum * 

Hac manibus pineis pretio fts detinet hngues * 

, inceffo pulchro pulchrior effcitur , ' ■ 

ofcdix piclor quo tanta ornatur imago , 

(gua micat athereis lucida fella £ lobis. 

O felix manibus digitos qui expendit eburnos * 

It nares radio pinxit cp ora fuo . 

QUicquid conjficuum , cr mundo cf laudabile totQ 4 
inter femineos hac habet hna nurus T 
farmma fola tibi debent , tibi debet cT omnis 
jVpbiht.es hominum , debet C 7 " omnis honos » 

Te filum auratis qua fertur luna quadrigis > 
jVo(b'4 corufanti fidere cymba canit . 

O htmam longos fatum mihi prabeat annos , vi 

Sola erit in nomen garrula lingua tuum , 
numina dulci f no mulcebit T ibia cantu , y* 

tstf icerefq .grani pondere herba loqui . '* 

O htinam fedem melius fortuna dediffet , 

Nam for et emijfum nomen ad afra tuum • 
ged quia fors fitndo cafu me prefit acerbo * 

N09 


& 


fi 


: * 
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^POEMATA, 

Non aliter potui fcnbere metra Jhlo 
fieridum credas f aeros potabo liquores » , s' . / 

Et feribam l/ita fafta probata tua . 

Et donec ~\iuam nojlro de petlore laudes 
Deducam > cEfquid dignius cjje porefl. 

$ume igitur pteflrum j noflram precor accipe Mujam t « 
Diua tibi nojler maximus afflat amor ♦ ' . . 

Jn tumulo Foelicis Faciutai , ; 

Epitaphium. 

^ & g em * o genitor? mccflas cur hoce querelae 
Fundis ? cur tantis fletibus ora madent ? 

Ecehcem rapuit j fortis granis amula noftra. 

Hei mihi prifea fides > heu probitatis amor . 

N t lachrimes genitur jfupei is mens addita Diuis * 
Perpetuis Ditium flat fluitur a bonis . 

V ixit hic in tenebris > ~V init nunc luce reperta 
Jllufbris j Dtuum acpafcttur ambrofia . 

Omne bonum ipulchrumq. '\'tdens,pul(hroq . , bonoq . , 
Omne Dei pulchrum luflratjcr omne bonum* 

Cumq. boni fontem luflrat (flendore corufco > 

Et radiis rutilans 3 gaudet in arce boni . 

Et neflarguflans , fummum intuiturus in auum » 
Fcenorc centuplici fepit m orbe bonum . 

Deflne rorantes lachrimarum ( 'oluere ~V enas , 
pl- Nam fera mors illum duxit ad aflra botu , 
debes nato j trifles depone querelas j 
Orbe 1/ iret toto nefctafima mm % 




8o FOEUCISFAC. 

4 * *\ ^ . • 

Ad Alexandrum Medices Archiepifcopum 
Florentinum . 

m . . . ** * - .. . ^ V 

XT ync in o flexandri laudes, cT facta relabor , 

* ^ Qui vincit claros nobilitate ''viros . 

Mufa decus profla , magnum ppcurrimus aquor , 
jSf il tibi conuemens hoc magis efj c pot efl . 

phoebui equis geritur , fumantia fiena remittens , 
Terga premit , cogit calcar ~Vtrumq. latus . 

pro me fi quando cecimfh ad Tybridn 1/nd.ts , 

Mox cane , & illuflri percute plectra manu . 

Nam non hic talis Mufa efl indignus honore , 
pange igitur nullo deficienda Jono . 

Dicere^tMlexandn laudes ad carmina , crede 
Hac erit Ima omnes antefierenda dies . 

De bello Nauali . 

A Mi fit Regina Paphi cum claffie trophaity 
quo. fiolita efl numero ducere fi ope choros . 

Hac rofieis fiuffiufia comis lachrimabat , CT alta 
Sydera damnabat preffia dolore ~Vemts . ■ - 

Crudelifiq. Zonis crudelia ficeptra hocabat . 

Heu cui nulla Paphi cura fiifir ama fuit. 

Cypria dum fyargit languentia lumina fletu > 

Junoni eoius occurrit m auxilium . 

Sella parant , quaruntq. maris quoq. regna > trucidant 
<ytrma armis , refionant arma fiuperba fleto . 

Senfiti/t Hyppotades Rex arma per aquor a, m iram 

Motus M 


POEMATA.. 

Motus ,fic ambos increpat ore deos . 

Qua tanta efl fuperi inter Vos difcordia ? for f an 
Vos maris inclitis regna fluenta Duces ? 

Surgite Nereides , date lympham, immergite remos # 
Nam tales Diuos talia fata decent . * 


Aci fuam fororem . * %f> 

• SH 

wi({ J 1 ffllwirP ji r ^ Jji 

JT\ Ejine cara foror , mundi faetore relitfo , 

Linquere terrena dulcia regna plaga , 

Sit tecum chnflus , totum qui poflidet orbem * 

Et coeli Pariat qui decus ordinibus . 

Efltibi Virginitas , qua non tibi munere paruo 
Largita efl , ferita Virgo pudicitiam , 

Pramia funt caeli , noflros fuperantia fenfus , 

Qua capere illuflri Virginitate potes . 

Optimus efl finis , finem hunc meditare fupramum * 
kS£ d finem hunc tendis Vir^o beata tuum . 
Tempora ab initio fuccedent projjera paflim * 

Et tibi delitixs poplite quifq. dabit . 

Dat natura breues cnnttu mortalibus horas , 

'Nec tibi erit fecit certa tenenda dies . 

Forma puellaris paruo corrumpitur auo , 

Et redit in duram tempore Verfa cutem 
Nec tua delitus Vnquam comerfa Voluptas 9 
Nec defiderhs conficienda malis . 

Sape fuos Vanare folet fortuna fauores , ( 

Inflabilis carpit qufcquid in orbe Viret» 

Frgo Via poteris retti , Vel grefiibus Vtt * 

Vt tibi fucer efcat candida rclhgio , 

F Udi 
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HAC ~*ia de tenebris te ducei'e ad athera lucis * 
Hac te 1/irgo potef nobilitare ale . 

Ad Auguftinum Rondonem terrae 
Abellae Baronem . 

A Rpheus inferni traxit dulcedine manflra 4 
Lt fiexit manes carminis eloquio . 

TU furias mulces lingua ugufime feroces 4 

Et melicum dulci pefhne tangis ebur . 
HeJ}eriA.faperas hates dulcedine cantus * 

JVamq. dedere tibi carmina Pieride s , 

Pollice percu fis tentas quoq. carmina neruis > 

. Ef quibiss m terris > CT fuper aftra locus , 

Ex te magna trahunt muenes modulamina plauju 
t^ftq. tuos refert delpbica Nympha modos . 

Tu montes i tu faxa mones j tu carmine quercus * 
Tu nemora > & ~)>afi c Ater a monjira maris . 
plectra igitur fleant cunStis 'feneranda camtius A 
Et tacetargutA Pallados ingen tum , 

* 

De Lupo interempto . 

F R Utantur sues ? cur pa^or gaudia carpit ? 
^ istbsluht infandum mors mimica lupum , 
Cur fc cantus erat aliorum fuggere ~\ent6 ? 

V t pinguis maneat Vermibus efca rogo . 
prgo Utamur ^ medius nam hifcere fufo 
increpuit j gaudens J e dedit in tenebras* 


P O E M A T A. 


«3 


Ad Eleonoram Toletam . 




C 1 Rigida, cum croceo filis 'Velamine furgit 

o / furora , cr nebulas fcmdit , cattas lumine traxit , 
obfiantes quamuis nebula per inane feruntur , 

N eegramtate carent 3 fulgentibus athere ab alto ' ^ 

Luminibus tamen Oceani mana omnia luflrans , 
iX etherea luce infufa , tenebnfq. fugatis , \ 

Semper amat fulgens fua mittere lumina terris , 
iAt tu Diua potens ^/furora flia , phaebo \ 

clara repercujfo tenebra pelluntur aborta 3 , .. l . 

Rt qua tres charites animos domuere feroces, \ 

Cejfarunt ■ Ruri , cr fluclu maris hnda quieuit . 

Curfi natura efi eadem , & datu igne calorem , 

JEt pariter telis tentatu pe flora Diuum , 

Siue ^Aurora micat j feu Jigna per athera currit. 

Seu tu tam phaebi hefiigia cernis equorum, . 

Sine hominum Curas animo meditar is agrejh , v V 

Cur lucem abfcondis? fi lucem Aurora dat omni ? 

Dic cur aquali non in amore pares ? 

• v * 1 4 ' ' ‘ ‘ . i 

In tumulo Marci Antonij Epitaphium. 

r - • '^Vrc ‘ . . \'M 

g I feruare cupis hitampofi fata hiator, 
affixa hoc tumulo perlege herba precor • 

Hic tacio expe flata mihi lanuginis atas. 

Nondum natiuis tinxerat ora pilis . . ,: j *, 

Marcus & ipfe hocor , primo fublatus m auo , 

Non hdw parcas effugere ipfe Deas , 

. <\ ' " . " ° g i si 
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Sipuer extiteram paruo pro tempore quamquam * 

Sed tamen ingemo , csr* cum probitate fenex , 

Serius j aut citius ad mortem currimus omnes * 

Et nihil o leflor 1/iuit m orbe diu . 

Diuitiis nemo credat > nec credat inerti 
Forma , namq. Inia perditur illa die . 
yiue igitur fancle } fugit illecebrofa ''voluptas M ^ 

Et flabilem fugiens nefctt habere locum. 

Fi ac eflj qua recludit iter pofl fata perenne-, 
illa efl j qua fubito parta labore fugit 
jReflice quid fueram j quidflm j quid fata dederunt * 
Reflncc quid paruo clauditur hoc tumulo . 

Namq. animo fueram Calidus j qui <&* corpore pulcher ^ 
Nunc puluis factus j hermibusatq. cibus , 

V 

, .. . - 

y\d libellam Medices , • • " 


C I Medxa ferox hortenfla prata luderet* 

“ Et Cofmi ad coelum nobile molis opus , 

Si nouajpecfaret plenus feritate Lycaon 

lyftria , qua lento murmurat Inda lado , 
Et edax horribilem dimitteret ira furorem , 

Et traheret rabiem ex mente Lycaonia , 

Et cum phcebxi expandunt fua lumina currus * 
rifere te traherent hunc 1 fabella locum . - 
Zata quidem Euro laxares candentia 1/ela* 
Dirigerefq. Imo remige fola ratem . 

Mens tua naturam femper fcrutauit htramq. > 
Et maiora attendit Jydera carminibus . 
itur fugis exculta flagrantia femina terra £ 


m 


t jftq. 
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POEMATA. 

k_/ftq. tuos Dryadum 3 Pc^afdumq. choros ? 

Hic nempe ajficio pandit qui arcana Deorum * 
obferuans cxlum munere Pieridum . 

ProJ)eSlatq. meos <yfrni [ub margine lerfus* 

Et qui Piftarum nomine dixit aquas . \ 

Hic funt qui totis incumbunt pingere neruis , 

Et hirtus animo prauia monjhat iter . 
inclyta conficio Veterum deducia Mmeruis 

Fafta j quibus fceltx dos data tanta fuit . * . v v „ 

Hic radiant phydu peregrino marmore cultus , 

Hic teneris pulchrum munere fulget opus . 

Hic ''video ante diem numen , quod traxit Apollo 4 
Cui defunt Ori 'Verba ferenda fuo . 

Juppiter eximiam hanc molem fecijfe ludetur* 

Lejyppi ingypfofuflncor ingenium . 
piSluram Zetixes ,fi non pmxijfet pelles * 

si non puteanus compofuijjet opus . 


Ad Malium Tophum < 

• ’ % 
f) indite <_ Amadryades mihi magnum Helicona fori 
*“ Sunt ibi declufa Bellor ophontis aqua. ( res* 

Fert animus Marti ad coelos extollere nomen * 
plaudite , lelcytharis clangite Pierides . 

Cafla fano* * Diana tuus dum hertitur ajlris 
Natus 3 quem pheebo te genuiffe ferunt . 
pauca canam ,fed digna fide molimina laudum * 
'‘Sufcipe * namq- fetes 3 quis meus inflat amor » 

Sub teneris annis ad fydera raptus Olympi , 

Dulcibus incepi tangere pleftra modis » 

7 * i & 
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Et mea cum tenui meditabar mitra fufurro , 

Ponti erat ad magnam i ungere littus aquas . 

Et dum cantarem j flor es erat addere pratis , 

Et campis herb is j arbonbufq. comas . 

Nunc autem feritis faci a ejl mea Mufa canora > 

Et raucos rofeo fpargit ab ore fonos . 

t^/Ttq. nec ingenium Mufis ejl fauflor honefits , 

Nec mihi recondet carmen , ~>t ante meum . 

Qui prius in nobis j dece f it fii ritus ille , 

Nec mentem nutrit f intus ille facer. 

Impetus ille facer nobifcum qui ejfe f olebat 3 
Et tuncltim pulchro carmine carmen , abefl. 

Mu f arum furor omnis abc(l>fne more querela 
Talia de noflro peflore difla trahunt . 

Da ~\emam qua fi j nofhris fi frana caballis , 

Et fi nofira fu.is Alufa remifit opes . 

Nam leniet numeris j qua tu celebraberis atas , 
Carmina de tantis fertiliora geres . 

Vulnera qua data funt , non funt mihi morte recepta , 
Nec femper mi feris noxia plaga nocet . 

ijfnxietxs animi tenues ^vertetur in auras , 

Et nec erit longus perpetuufq. labor . 

Spirabit flatum nobis fortuna fecundum , 

Et ~\emet tandem mittor ~\na dies . 

Etpuppem creber quam torquet tn aquor e fiuSlus, 
tSfd portum 'lentet per mare dufla fuum . 

Nunquam fors f labilis j femper leuis orbe pagatur , 

In certa efiaura qualibet illa leui . 

Fortuna quamuis dira nunc Vulneror i&u * 

Voluitur Irt celeris fors tamen illa rota , 


«7 


POEMATA. 

JEt potero algoris de tanto exire dolore > 
j t poterunt rebus gaudia in e fle meis ♦ 

'Tempore non omm pendent de It ite racemi > 

Nec flores omni tempore campus habet. 

Non moeror femper^ nec me meus angor habebit > 
<_sf d flnem tendunt noxia quaq. fuum . 

Quid dubitas ? poterit nos met tua dextra tueri > 
Quid dubitas greflus figere Tophe tuos? 
jfl par officiis compos fententia tunfli < > 
obferuatq. anima foedera quifq. fua . 

At des amat jludio haud par uo fera bella gerentem j 
it nautam prora > namta puppis amat . 

Jtuflicus agricolam > mulierem faemtna prudens , 
Diligit cr marem mas in amore parem . 

At iles amat gladium j lentos cognofcere nauta , 
Tellurem agricola > at foemina fola ~\irum. 
uAt tu cui montis fceltctus hnda bicornis , 

Et bibitur dulci neci aris ore liquor j 
Sacra cole , qj' teneris ~\atem ample fler e palmis * 
Nam non efl melior quo tibi fiirgat honos. 

Dic j quid adtre times? trepidum depelle timorem « 
Noflra tibi tantas Mufa mmiflrat opes . 

1/enient fub iurc tui nona plefha ftuoris j 
Quod cjthara poteris commodiore coli . 
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Iter Reginas Ioannae de A uftria Magno? 
Ducis Hetruriae . 


Ad Lauretum . 


Tp F. egrejptm refluo, excepit Monfuarcus ab u€rn* 
nuta ioanna choris . 

Nobile cfux tenet Hetrnria Florentia nomen * 
Nobilmmq. genus . 

Hac dedimus primo fdhcia lumina fiomno , 
Membrdq. noflra thoro . 

Deniq. cF cgrefii Undantem diuijimus <jtmbram, 
Flum naq. irrigua . 

j Et hano lucem fermone leuauimus , 1/na 
Non Jine hoce charis . , 

Hic carolum pleffro magnum cantabat eburno > 

Et fua fatfd tubis • 

jlle per dtternum leges & Regna Philippi, 

«_/f uflriacofq . hir os . 

Et Reges regnare <ether dumjydera holuit, • 
it hariat hic ibus . 

Hetruruq. Ducem magnum cum Principe tanto « 
Fatidicis fidibus . 

Et V enetum foedus tantarum in turbine rerum » 
Cum J [manis Ducibus . 

Donec praflauit J ( turma flipante ) cubile 
Gens c Aretina [itum . 

Hac iter aggrefli Cortonam henimus altam $ . 
Cum pluma nimbus . 



poemata: 

\ytc helut effujis tempefias imbribus atra» 

Cum fine more furit . 

Terrarumq. orbi* tonitru tremefaffusj C7' lAufirii 
yndiq. concutitur . 

Cum hapor afcenditjfitbito ruit ath ere ab alto 
Turgidus imber aquis . ^ 

Currentes pr at er curfus , cr temporis hfum * 
cum mue terra fuit . 

Ver erat , cr Aiaus Vertebant afira calendas 9 
Luminibus tepidis . 

IX terra ob partum , honos concepta colores 9 
Liha cana dabat . , 

Narcfiiq. comas , flores , hiolafq . , rofiafq. 9 
Teq. Hyacinthe quoq . 

It meditans progne maturos garrula partus 9 
Nec hiduata hiro y 

implumem tignis nidum appendebat acernis » 

Qua domus extruitur . 

It holucres dulci refonabant athera cantu 9 
It metra blandus amor . 

paflores reflui captabant murmura riui 9 
cum grege lanigero. 

It nos cum rifu terra > noua gaudia paflim, 

1 1 ferebamus iter . 

Tunc Ducis Hetruna fines , cr liquimus arua 9 
Qua ferit hnda lacus. 

pontifici fq. folum j cr dulces intrauimut oras 9 
It loca picridum . 

Iiac nos conumxit AtiffuSj qua Undantibus intrat 
In mare Tiber aquis . 

u4nth 
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isfntifies , cui mitra, caput circundat , qsT armdt * 

Dignus in orbe coli . 

Nec fine compofitis dtuerfa per atria menfs > . ; 

Munere pontificis . \ 

• Qua rerum caufas > c ‘T tura Perufia prof rrt , . /.;> 

Omnis in auxilium . 

Corneus hac omnes rubro redimitus honore , u «i } 

Cepit in hofincium . 

Et tu(?it menfas epulis onerate minifiros , 

Et bona "V ma dare . 

Hic menfa reSlorq. dator cpua cafius , alter \\ 

lam Patareus erat , 

Quo non efi Lepores, , O* carnem findere cultris , t. 

Dextrior , cf melior . 

Incepit poftquam pofitu accumbere menfis 
Turba fuprama "virum . 

Sermones cantu "vanos , & "voce canora , 

Mellodiamq. dabant . 

Et caufas fenfi rerum memorare "vtcfiim, • i 

Summaq.faSla patrum . 

Quo Deus anfiaftuj crgyro 1 vaga fj/dera " Vertit , 

Qua rationis ope . 

Sidonias cantando dapes ( "Vt fertur ) lopas 
Hac celebrajfe cheli . 

Qua coelum j cr terras, qua fj/dera lege gubernat , i 

Qualis orbis honos . 

Vnde hoptinum genus, atq. auium, genus "vnde feraruj 
Quis facit £ 7 ' tonitru , 

quo grando , & pluuia , <&* fulmen > quis fila tetendit 
usletberefub "vacuo . .... 

* Qttis 
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Quis mundi bafesj hndafq. appendit , & artes 
Siimma cohors memorat . . 

¥ cederis atq. Ducem rupti celebrare loannem 

Senfimus ^fujbiacum . ■ i . V 

i^/ftq . fonora notio intendebant organa platifu * 

Talia cum canerent . » 

isfujlriaco Duce caruleum naualts Hemo 
ingreditur pelagum . 

Vidit Ift Hippotadem per c arula hajla furentem* 
Findite ( dixit ) aquas . 

En cejfat turbo , cejfant ^ Aquilone procella * 

Et maris ~\nda flet . 

Et Panope > c r centum ( Nereo genitore ) for ores* 
Martia tela dabant. 

Fidebat Panope dutfrix ridebat Hemo* 
Nereidefq. Dea . 

Cum daret Ioniis fnuantia carbaja lymphis 

Rex Scythia j atq. iSffia . \ 

Et dote imperij diuerfts quareret hrbes 
En/e j cruore j manu . j 

Et monflrans Panope palmam de puppe* ferebat 
Curgite in Aonio 

Quo fugis infelix? noflris pracordia nautis • 

Nunc dabis Hippotade. 

Nunc fallax animi fallacia hota hocabis * 

No/ter es Hippotade . 

Hac & plura fuo rcfonabantore camana > 

Nec fuit orta dies 

Nondum montanas ^yfurora fugauerat hndrrat * 
Sol nec equos tulerat • 
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^/ftq. per ^Afifum templum convenimus, in qui 
Mater erat Domini . 

%sfngelicis comitata choris , hanc Diud Iomna 
Primitus hanc coluit . 

Deuotumq. dedit folito modulamine carmen , 
tSftq. preces lachrimis . 

In coelum tenditq. manus , ac munera libat 

j Intemerata Deo . 

p dono tllufhri temflum exornavit , cr aram* 

\ Muneribufq.piis . 

placabatur inops donis , & munera egenis* 
Paupcribujq. dabat . 

Septima fed pojiquam fuffuljit nuncia lucis, * i 

Et levis ~)wa dies . . . 

Infonuit folito tunc clafica rauca receptu > 

Nec fuit ~\na fono . 

Ire olunt omnes ,Jl emebant aera ~)renti , 

Nec dabat infler aquas . 

Ejfe hic gaudent , cr pafiim omnes arua premebant * 
Noftis & immemores . 

Ecce iterum emunit cum tempefate fonora 
Horribiles pltuua . 

Vtre 'yndas dabat ^Aethra graves, coelumq.ruebat 
Fulmine tcrrifono . 

Donec Fulgmeum fohtos proflavit honores. 

Luce fer e media . 

Fulgineum cives pulchris mulieribus ornat , 
Frugiferoq.folo . 

fulgineo egrepi , non abfq. caligine ttoftis * 

Nona dies aderat * 
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guando Camerinus fedes impendit 'ymbrxSj 
it bona 'vina choris . 

obuia dum fafta, comites Macerata recepit > 
i_/ftq. equies animi. 

Dum caderent alto fulgentia jydera caelo s 
Et tacet omnis ager . 

I( 'Vaga per ''virides errant animalia Jjluas * 

Et nemora alta cornu . 

Et rores armenta boum depafta phalifc» 

Lata per arua bibunt . 

Cumq. repercujfus animalia fomnus haberet 9 
Hic fopor almus erat . 

gurgite pleclra ciunt , lux nam 'Vocat ultima cunffos 9 
t^fc celeremus aiunt , 

Dirigite inanimas celerem per pafcuagrejjum 4 
Pracipitate moras . 

Hic mora paruadata ejlj quando furor amnis edendi 
fenerat hofjncio . 

Eoecundas dat merfea dapes , CT' munera Bacchi 
Floribus innumeris , . ^ A t v 

Dona ferunt omnes , omnes labor 'Vnus habebat 9 . ^ 

^sftq. manu fobria . 

Orta dies Zephyris implerat It eia f crenis* .1 > 

Solibus atq^nouit) 4 

Hoc ideo coeli nos gaudia multa tenebant M 

Herbiferiq.feU . • 7, 

Sublatis dapibus j magnis Ducibufq . > rependi f , 

clafica rauca fenum . 

Surgimus > ac omnis celerem rapit Ungula tttrjurn 
ambiguum per iter * 
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JEt latis tandem Laureti allabimur artus > *. 

carmine ,~\oce , fi no . 

Laureti poflquam miras mtr auimus ades , j 

Qua data porta fuit . 

Labimur tn tantum mira flatioms hanorem , \ 


opus egregium . 

jHie templum Mana ingens incolebatur > Irt effit» 
Candida no (Ira fides . 

Hac domus efi j m qua herbtim Ga briclis ab ore » 
Sumpfit cr illud <^4uc . 

Quam Deus incoluit ante omnia fecula , fummi 
Miffus ab arce patris . 

Sumpfit cr humanam f inflo de flamine carnem 
Virginis ex 1/tcro . 

Vt primam fiar fi deleret [anguine culpam»i 
Fundit tis hic opifex . - - 

Pajfus tn immiti Pilato tudice mortem » 
Vinclaq.faua crucis . 

Venturus tudex cum maiefiat e fuprxma 
Omnis in interi tum . 

Quos tulit e gremio terra irreparabilis at as. 




■ 
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Temporis atq. rota » 

O fioelix domus incoluit quam certa [alutis 
Spes , *yia » hira j fitlus . 

Maxima cui gradibus confifiunt limina , halua 

Luce micant aha . v 


argenti , atq . auri fulgefcit lumine templum » 

carpimus hnde bonum . . i . 

Concurfuq. omni harirs pc partibus orbis \ 

Hic locus excolitur . . . 

V ‘ , . ' * JEthotis 
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It "\otts prectbiiftj. pus “veneratur abomrn » 

AI agnanimo indigena . 

tsf d templum incedit tuuenum comitata cateruii 
mna loamia (his . 

Qualis parnafst ad ripas > aut periuga fummi 

Dulcia Mnemosynes . fc 

Exercet Dyttmna choros , cui ruflica parent 

Numina. > er Hefyerides . . , 

Talis ~\bi afeendit media tejludme templi 9 
<ytnte fores Alaria . 

Diuinum admiratur opus , dum ftngula templo 

Lujlrat ouans oculis , * 

ytq. Dei matrem ludit > concujfa timore » 

Talia 'loce dedit . 

Virgo mater aue j te impleuit gratia chri/h , 

Efitecum dominus tellus cui paret CT' ather 9 
Es benedifla tuas inter celebrata puellas j 
isftq. tui chnfius 'lentrufne femine fultus , 

Te precor alma parens j nobis orato Tonantem j 
Dirigat It nofiras in f, ua regna 'luas . 
iSfnnuit omnipotens j qua talia 'loce fecuta cfl 
flebilibus lachrymis . » v 

O fator o genitor , coeli qui regnagubernas t 
Nomen 'ibiq. tuum fanfto celebretur honore* S 

isfduenidt regnum jfcdes fuprama polorum» \ . 

Et 'lelut m tertis j fat tua fanfta 'loluntas : 

jn ccelis , hodie nojtro nos reffee panej ^ , , 

Nofraq.fumme Deus nobis peccata remitte j , ‘‘ . . t * . 
jfojhbus It nojhris peccata remittimus ipf M 
Nec tentare fnas j nec nos inducere culpis , 

tripi 
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Eripe nofq. malis cunflis , cunSlisq. periclis . 
id ac hbi difta agenti lachnmis caruata , Mana 

V ota perafla dedit . y 

obtulit ZT far* > & feteris fe pauit abunde , 

Et dedit Ima preces f 

tj/ltq. humili chnfeum dominum cum '"voce precata eji 
Regia progenies . 

Cfoehx proles jfoelix Francifcus , <yfrnus , 

Totaq. turba Procum . 

Tu fola es chrifii fautrix j ferua Tonantis , 

V era dei foboles t . . 

&il mortale fonas, mortalia temnis » in ait » 

cloria fola tua efe-. . [ 

Stabit xn aternum , nullo delebilis auo 
Fama , decufq. tuum . 

Impertj decor 3 & jflendor s , lumenq. luuentd 
purpureum <yfuferiaca t 
Tu fios in campis ortus furgentibus ajlris 

Floridus , e/' rubeus . . , 

Tu fons iUufiris chriflallo mundior , omni 
zucidiorq. Intro . 

Id at a patris fummi , meritas qua dicere laudes 
Mufa diu poterit ? 

clangere fe bellem > caperem ( te numine ) noferu 

V iribus impar onus . • 

Si numerare licet /ledas fub noSle furenti * 

Et quot habent radios . 

j Etfeores quot campus habet j quot flumi na guttas 0 
Et tenet nybla fauos . 

Tot meritas laudes omni \irtute refeflas 
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Enumerare decet . 

O gemma Eoi s miro ff Undor e reperta , 

Littoribufq. Tagi . 

Paftoli Lapi s tnfgms , nona concha refulgens * 
t Atq. adam.ts renitens . * 

JDum ~\ia nos habuit ,Jexus plaudebat ~\terq. 
l r o cibus innumeris . 

Quis canat illuftns j qua gens Picena parabat , 
Prxbueritq. manu . ‘ 

flectebant omnes > ac Ji patrona futjfes , 

Te tngrediente caput 

carmina quis referat, mores teflantia raros 
Perfibus imparibus ? 

Munera quis dicat ? & captos ~)rndiq. honores ? 
planditiafq .f mul? 

Sparjaq. p\cem fumantia fulgura campis ? 
imperiumq. datum ? 

JVobilts cr ~\ario qua tradidit Imbria faujhs 
Dona jfupenda tibi ? 

Et tandem data diuerfis penetralia terris? 

« chriflophoriq. equites ? ’ 

Conuenit qui te Laureti ad templa , refujts 
Solibus inter aquas . 

Eontificis fuit ifte nepos , qui Jlemmatc celfo 
obuius hic aderat . 

Dum f speraremus terras j campo fq. liquentes, ' ‘ n 
Et fuuios celeres . 

Turba equitum T ibridis partes accepit Irftafq. » 
rt medium per iter 

Tranjircs , miro afficiens tua numina fajtu , 
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Quod tibi tam placuit . 

Quis recinat fludtum? hentos perpejfamuales 
Aupe fab ancipi ti f . . 

qui rabie exibant '\djbs de rupibus u ffpendit»s 
Et Jitie more truces . . 

Tunc ^Anjler cepit jlrepitantes imbribus alus , 
Culmine pratento , 

Tunc genere Notbh & Borea nimbofa feroces 
attulit aura mmus ■, 

&vs no (Ira cecidere manus 3 bis ~\>ndiq. Dama 
Sefe ab equo deder ant * 
qh£ ~)toce injignes onerarunt atherd 'yotis t 
Qua (bepuere JVotbi . 

Qtti toties traxere altos radicibus ornos 9 
Et Virides piat anos . . V / 

jllic deuoto fujjina traximus ore 9 
' Etgraniora mala . / 

^/[c dedimus multa lachrymu lamenta profujis, 
yerbaq. mijla Nothis , ’ ' 

Diim fetaremur tardis heftigia plantis 

Culmmaper^aria. • . ' 'V 

Erancifci (pecimen coeli iam corpore 1/ifo M 

^fifiiq. pater > . . . . 

Cui viridem mfiexit ^fluertia tn culmine montu 
<_/frbor aperta comam . 
quo meruit nojlra fu ad igmdta.ferr e f alutis « 
parta labore fuo . v ,-v. 

Q pietas 3 _o mira fdes 3 qua lumine jparjo, 
ijtd bona tanta trahis . " 

0 mm < o pulchrum j mens ojjncera quietis 9 
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Maxima , er « . • . . 

yulneuuf m intuleris ,d hulnera tanta tulijli 
tu bona tanta facis . 

tsfd lucu defcrti , redolens qua fylua h irefcit 
tyfbiete ftib 'Viridi . 

Frigida qua hajhs rorantia cernimus antra » 

Sunt tua mira locis . 

'jllic Francifco d.is tanta oracula herbo 
isfdptetatisopiis . 

Saltibus m medus ofoelix aggere culmen , 

Nobile j er egregium . • 

Syluaq.fis foelix multos optata per annos , 
tsfuftna quam petiit . 
tsftq. triumphantes nojln petiere phalanges . 

Nec fumus tmmemores . 
i/rduentugauifa tuo nouagaudia fenft , 

Hetruna , er Latium . . * 

Stirgite Picrides j date carmine carmen amano , , 0 

Dum phylomela canit , 

Stirgite , nam non femper erit cum nubibus imber , u 

l t fine luce dies . 

Lux clara adueniet j jjnrabit er aura Fduoni » 

Et canet albus olor . v „ 

Tradite diuinas refonantia compita laudes , r , v .. . t 

Surge rhalia modis, . i • . 

i/turea pacatis furgit cum moribus at as, ^ 

Et leuis aura fono . ivs . n " 

c Aureus exurgit hindi de fiipite palmes , . ’• (. 

Egregiumq. decus . «. . 

clangite , nam mundo pafimgens aurea furgit, 
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/ Etnoua fecla folo . * 

i/f mbrofla nuis > cr flumina neSlaris ibunt > 

Meliaq. fylua dabit . 

Nunc altas luces , alium lucefcere folcm 
isfjhaes Erato . 

' Menfe pluit toto * radiat nunc luce corujca » 

( Te ~\enicnte ) dies , 

Qcia cur teritis? properate in carmina Mufa 
Naiades * cr Dryades . 
fietruna nunc ridet ager ' Viridantibus herbis* 
f lore nouo ac tegitur . ’ 

fjunc Citrei excurrunt. per prata flagrant u nui * 

Et redolent "Viola . 

N on "Vaga per dulces errat nunc 'Vtperaterras* 

Nec tumet ~\nda Jalo , ■ 

jfornda cejfat hyems* cejfat penetrabile frigus* 

<yftq. pruina fugit . 

^Arridet rediens nobis formo flor annus * 

TendfjjUta comis . ; : 

i sfgruolji e flabnlis ducunt ad aratra luuencos * 

ncfhtuuntq. cafas . • ' 

Et gregibus cjturunt colles * CT florida prata * 

Commodat}, ipfa gregis . 

obfcrnantq. pecus* rabies ne dira luporum 

Notie in ouile ruat . 

# « 

Surgitc nunc sylua* (y* Diuamrcfonate Joannam 
cantibus eximiis . • 

Elicite dum refluit ~Vn(lis bacchdntibus ^Amus * 

Viue loannadiu . • . >T.^- 

Semp er bonos jfemper^. omni celebretur honore 

- Nomen 
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Nomen in orbe tuum . 

c Ac eluti cum planta flet fua germina fare 
infera per calidum . , \ ' 9 

Sic tua maiefxs ~\irtutem extendit j CJT artem 
carmine perpetuo . 

Caeligena es > Dtj certe te genuere Penates 
C* faris alma foror . 

S^uis chrijh objequtis docuit te reddere plenam ? 
itfne conjilio ? 

Nempe Deus j 'yerufq. Deus j Deus ille Deorum *. 
Trinus CT ^mvs amor . 

V ejles quas forias dti rifi m itinere tecum » ' * 

in medio Ecclefa . 

illic m ~\otum illujtri cum munere reddis , * 

Confli oq. tuo . • 

illic deuotas praflafli ad fi der a palmas * . s 

Talibus attonita . 

Dona dehinc auro tribuit , cum munere /aero » 

Nec mora nos tenuit . 

Soluimur mfomnos > phoebi fert nuntia lucem * 
Ingeminantq. preces . 

%Ardet amore dei , diuino ac flufluant aflu , 
Molegrauata nurus . 

Latitia exuit at j diuinum ingrejfa fac ellum , 
yirgwisatq. domum . 

Tu certe es chrifli haud dubio immortalis alumna * 

FaFta corona tua cjl . 

Quafl iHuJlrat radiis fulgentibus orbem * 

• flore parata nouo . 

nant etiam 1/ellem duplicem f ne fine corollam , .. 
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tSfccipne accelerans , 

Vna, cum tlluflri Saraceno 3 0* ciuibus ^/frni* 
Qui fuit 'inus honos . 

J pracipue m rebus dubiis , & rebus agendis* 
Omnibus ~\na quies . 

e/ 1 ibi hita deus 3 aternaq. fecula 3 dulcis 
Et fine fine dies . 

Et her aeternum } diuini ac nettaris haufius , 
isfmbrofiusq. liquor- 

Hac Deus Omnipotens facra te m fede recondat * 
Diua io anna y ale . 

Ad Petrum Medices. 


T | tsfec Medices cecini fiecimen tibi grande hirorum * 
*■ A Laureti donec templum conuenimus 3 omnes 
Stemmate dijfu fi exuperas qui mentis honores , 
jnfignis Inrtute animi , cr probitate refefhis . 

Piendes quamuis recinant te carmine Mufa * 

, iSfccipe qua l/efirisgefiat nouus incola terris 
Maiefias Latij o ingens :Jiim in littore cymba 
• 7 -ot perpejfa Nothos , 1/ndifq. 'agitata marinis * 

„ qu a ferit Epyri exundans marcgugitis oras * 

Diruta j fcd lauro 3 & h indi circundata myrto , 

,_/fd portum direpta tuum me refiice, porto 
Munera Panchais terris flatantibus orta . 
tsrj}>ice,ne celeri fies impa per nolet ala: 

Magna canam credas 3 mortalia peffora cantu * ,> 
Detineam 3 rogo fis cythara pergratus eburna . 

\ . carminibus mens flagrat euans noua difta referre > 

[ * Nondum 

• — . % 
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Nondum Vulgata , exuit a > Ji laurea digna 

Fronte ''viret ^faueas > tecum nam regnat Apollo . 

. • * a g*0 I 1^- 

Ad Claudium Equitem Saracenum . 

T isfureti donec tendit Sar acernis ad ora* * 
yt ~\ideat Maria templa [aerata Dea • 

isfeole pifcofts depelle caligine nubes 
Ft trijles atro carcere trude Nothos . 

Sanguine nam ejfufo niueis tibi pellibus agna 
iSfnte tuos dabitur 'yiftima fhera focus, 
eoius adfenjit , nubefq. repulfit ab alto , 
Venerunt^, nouis lumina J} der ibus . 

Hic ad te leniet florentia dulcibus ajlris t 
Nam fol 'Vmbrofum fecit abire diem . 

Adloannem de Auftriapro nauali 
Vi&oria • 

a • * 

r\ ifcepuer meliora fe^ui , ofcelicibus arbor 
plantata m terris jrurtibus orta nouis . 

O fcelix arbor tales dans germine foetus , 
ufrboreO' o dulci dulcia poma ferens . 

Z)ifccpuer meliora feijui , *yt meliora canamus > 
Fortia difee animo farta parare tuo . 

Matie animo illufbi , 'yajhtm pefeinditur aep*or * 
Sic pelagi parua fcinditur hnda rate . 

Sic tua puppis erit ponto fundata profundo » 

Sic Mixtus radio extollet operta caput . 
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In Sely mum Regem T arcarum 
maledictio . 

^ Elyme infceltx qua te ratione putabat , 
Tollere qua biiugis fertur Apollo fuis . 

Non fatis aquor erat, curru qua furgit Eoo, 

Et qua fol recubat fortior aflus equis ? 

Dic qua tanta Duces tetigit h e fana cupido 
Regnandi ? & qua te barbara permties ? 

Vos iaculo diro , & telis laculabor acutu , 

V os feriam lingua morfbus horribilis . 
t, Agmine ~\os ludi toties nos tendere contra , 

Rctiaq. in medus difiofuijfe Inis . 

Noui ego qua feritis , qua notie ,dieq. paratis , 
Etfcio fub dulci meile henena tegi . 

O quoties cecidi , & finxi me longius ire , 

Nec fentire doli quod finiebaris opus . 

Vulgatum e fi diffum , quod fi mala parturit arbor. 
Non poterit foetus , cT bona poma dare 
Non ahj poterant nafei de patribus illis , 

Nam qualis pater efi , filius effc folet • , 

Sola arbor monflrat fieciem de germine fiuflus * 

Sola arbor dulcis dulcia poma gerit . 

Quid dare nam poterunt mulorum (hrpe creati ? 

ingenium , & htres ad mala cunfla dabunt . 
Nunc lima incipiam lingua mordacius Irti * 

O faueant precibus numina [an fla meis . 
fiant ht tenebra aterno fine lumine noflis , 
fiant It palea , quas leuis aura liehit . 
i JDiraq» 


J I 


& 


r* 


poemata: * 

Z)iraq. pacificas mifcentes tela per Irbes , 

Pacem habeant rapido , It qualbet agna lupe 
V luant , er femper laqueis tfheantur opimis, 
yt femper pofant morte perire grani • 

Et Titij mortem patiantur cotiittge priut , 
Amittet 1/ires luta reltfta fuas . 
f iant It Niobe j lidit qua funera tanta , 

JEt natos hdeant funera acerba pati . 
funeris officio c areant mifcrabilis omm * 

Et mortis c au fas funere multiplicent . 

Spicula 1/ipereo litantia felle hmbant > 

O pofint culpas notifcarc fuas . 

Sint femper mifcri , careant qui lumine Phoebi , 
Et careant fatu prauemente Nothi . 

7 elluris careant herbis , er ptf cibus Inda , 
Etftlfs lafum quas habet aquor aquis * 
Perlufrent inopes alienaq. teflaferarum , 
Jnueniant nullos ore tremente cibos . 

Lateturq. malis Ina cumfumme Melphts, 

Et mala quot dederint plurima , plura ferant • 
isftq.fnoniaci crafi , leterefq. bilingues , • 
Guttura funt quorum foeda fepulchra , cadant • 
Nequitia turpes , toruaq. ambage proterui , 
Eoemina de tantis rara pudica fuit , 

Quo muli genus immiftum 1 ener e biformes , 

Et Pelopis clarum , Tjndaretq. genus . 

Si canere incipiam tanta primordia gentis , 
JDeficict 1 er bis carta notanda meis . 

Non pojfum fnes tranfre Selyme tuorum , 

verba hcct decies multiplicata loqui • 
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Foeda Venenati carpent fua membra colubri , 

Et fiant phaleris angigfus efca recens . . 

Ft fcmdet morfiti Tygres , rapidi q. leones , 
Sangumon carpent. cy' fua membra lupi . 
Carnificum tnuadant laqueos , plaudente cohorte i 
Terraq. de fcijfio rejpuat ojfia rogo . 

Ftper diuerfiis errent fua regna paludes . 

ifi ~\bi quam portant B elides 'ynda nurus . 
Tantalus cfi illic fiygus moriturus tn ~\ndis , 
Semper egens , quamuis Jemper abundet aquis t 
Ft Tytius , hultur cuius fua 'Infera rodit. 

Et Iroluens lapidem Syfiphus , atq. petens • 
Sic hefirum a furiis fcmdetur corpus miquis, 
Pernitiem ~\t pofiit quifq. referre fuam . 

Mille modis laceret ~\>efiros canis ignifer artus y 
Mille modis fcmdent Infcera Irefira canes , 
Ft dare pofiitisf eruentibus offa flagellis , 
Tyfiphona fieruens efi ybi nuvts aqua . 

V cfiraq. per largos jpargentur ~)>ifcera campos , 
Nec tegat m gremio mollis arena fiuo . 

Tot mala fubuemant 1/obis , quot campus arfias , 
Et tenet athereos lucidus athraglobos . 

Tot mala nonpofiint Lattj memorare Poeta , 

Et nec <_Arabs linguis , ore nec uejferius . 
Craq. nec galeant hominum, nec prata, nec agri 
Non mare , non tellus , ferre nec ignutidax • 
Nec mala mors aquet fluitantia turbine coeli. 

Et finem tantis non dabit illa malis . 
Opprobrium populi , 'ycteirum fentina malorum » 
Ifos eritis Ifiui rrermibus efca rogo « L * 
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j rJHf nam digni linentes morte perire 

infanda > (X "Vw«w ImfJarc corpus humo. 

Vos 'ytero quando matrum natura 'V ocauit * 
<yfhfcondit lumen pulcher Apollo fuum . 

Ft 'yenus ingemuit , tribuit nec Lucifer ortus » 

Sed Mars i rato plurima 'yerba dedit . 
juppiter ac iterum 'y oluit depellere patrem » 

Sub quo nunc efHs fydere carnifices . 

Vos 'yidit pofiquam bubo notturnus ab ~)mdis. 
Funereum ~y obis protulit ore fonum • 

’ vumenidefq- Dea hndd Iros lauerepaluflri * t 
Nutruiitq. orci lafte Megara canum . 

Mifiuit (X rabiem Phlegethon j qui guttura torquet 9 
Ft peflus mifiumfelle perunxit atrum , 
jft corpus totum nigra ferrugine tmElum » 

Cerumumq . caput j membra Leonis habent • 
isfrpiaq. manus j "V iridis fiunt crura Draconis M 
Serpentifq. pedes > atq. lacerta canum . 

Ft lui Itus Erebi j atq. tenent nutricis ocellos , 

0 pprobrij facies omnibus ' yna fiat . 

Dicere cur omnes lugubria ' yerba timetis ? 

Cur mala de gemitu pocula fufcipitis ? 

Surgite de gemitu .ferales fumite 1/efies , . 

isfccejut 'yefiri funeris officium . 

Kramq. ego cum fletu moeflus lachrimabo parumper , 
Et cogent oculos tot mala flere meos . 

Jn 'yos imberbes pueri » tuuenefq. , fienefq . , 

Et plaudet manibus quaq. puella fuis . 

Vos regat impietas jfieuus ' yos Vulneret Enfis, 

Mi fleat 'ynguento dira atomta parens . 
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Ingens de 'yejko eniteat pulmone cicatrix , 
isf udiat , <&* nunquam terra fuperba preces 
V t Phalari , telo yobu Jit lingua refello , 

<_sftq. malit cornix yota finifira ferat . 
clamorem effundant omnes ad Jy der a r ducum j 
Etlachrimis palmas Verberet omnis horne * 
Lufiraq. dijjerfi rapiant j l>t tradere po fint 
Quolibet exilij nomen in orbe malum . 

Et patrum dira pofmt memorare fisorum 
• Fallo j quiaus pofmt dilacerare com.ts . 

Nec ~\aleant ~\nquam morbo reperire falutem * 

Et re qui es tantis non erit ylla malis . 

Tempore fic omni pofiint errare gementes , 

) V t faciant lachrimis marmora fere piis . 

Finitum nunquam pofmt reperire dolorem > 
vifaq. cum gemitu fint fna damna meo. 

Nec fedare anni ~V oleant fua *j vulnera mentis > 

Et quaprifea abfunt >fint noua flagitiis . 

Vt Scylla euadant , qui latrat m aquor e monjhrum* 

Et ~\elat m fefla parte charybdis eant . 
illos xhermodonj CF "V oluant fax a Cynaphes * 

Et crebro magnus Vertice Danubius . 

Sint fi miles ftagnis j & prada paludibus ingens , 

Copia fint laticum ,fint pelagiq. mina . 

Nam fani quam fint > Emeent feritate phylacem , 

Et furor exagitans detur m opprobrium , 

Quicquid ^Tmanthorides pajfus , tam plura per auum, 
isffifhtti j caci repperiantur j erunt . 

Fndiq. cr a fur iis Barathri cratientur additis * 

Ntc fua Paantis finrgrauiora malis . 




n 


-?x- 


i 

m 


POEMATA. io* 

yt comedunt y dulces feriens Jit vipera carnes » 

C er narum tn potus ~V bera amara bibant . 

Exitio coipus ponent ,f aeterna. y manufq. , 
y t natus dauci qui ruit altus equo . 

Et fctit phaethon curru qut decidit alto 
Eridani lymphis > taflus ab igne louis . 
cb fcelus infame immani ft gloria ~\ulgb ' - v } 

Nec ft qui lachrimis obi utus ore gemat . 
iSCntat ca fus referant > iam lumine cafii , i 

Pelleq. diuerfs excoriantur equis . 

Scijfaq. difrumpent omnes fua membra ~\olucres s \ 

Etpofia canibus trafla y ferantur aquis , 

Etpofl frafta jfecent pelagi fua bifera pifces , 

Ing lacie corpus dilanietur iners . 
xAttdij mortem y cr Thamyra , Eunahq. ferocem « 

. Jnueniant fati fla caduca rei . 

Intereant y eluti ^Aetnaus y Pyrrbusq. , pheram , 

Qui feuo Exorti taflus ab enfe perit . 

Et e flor is infames crudeli morte quiefeant M y 

Ojfaq. per parias fntfua Jfarfa \ias . 

Et iaculo ^Aeacida diri moriantur adaflo , z 

Nec fcelus infandum difimularc queant . 
cantaridumq. bibant nigros fua pocula fuccos M \ . 

Et pof ad pelagi proliciantur aquas . 
vitores rapiant hos per loca ferupea fures 3 

Et nuaa eiefh defituanturhumo . . 

Et f copulis pelagi figantur bu(la parentum J - i 

Dentur zT in pradam qua Diomedis equo, 
fintq. rotis rapti y celeri q. per aera traflu 4 ; 

Maturent "veflros linor a Trafki dies • 
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Sint fulcior* Exores , caris gratentur amicis , 
tsf tq. inter tantas ludere fofiit amor . 

Erubeant ceu Tydaus , cui defuit hxor . 

Latentur Talai, Tyndareiq. nuru . 

Comuge nec fofiwt inquam gaudere fideli , 

Pibhdos 'Vf Canaces ardeat omnis homo . 

Qui lingua rodunt , teneantur ab igne for ores > 

Sint Danai nata ,ft Pelofeia foror . 

Tilia ft Pterela ,fcelen fit Scylla q. Nyfo . 

Et qualis fatri Tullia nata fuo . 
yt phryges fereant , cari duo mortis arinci , 

Sed non ifmarus gloria tanta hiris . 

Th er adornas hos confringat hiolentus in hlriis , 

Et fub cliuofo Vertice Sfhynga horet . 

Mergat CT hos Poenus , rapidis dum corruit hndis. 
Et pereant h eluti tot periere proci . 

Pertulit ht mortem , patiantur ab Hercule fufi , 
Nomina fed f aedis foeda tegantur haris . 

* yfntai lufla , JVefiiq. per Herculis illum , 

Occifi poenas, experiantur atras . 

Sicut auus Pelei Scyron Telemonis -amator. 

Et ceu Procufies , Cercionefq. rhrajus . 

Qualis O' t^tflerius , qualifq . binominis ara , 

Mors iri ( fato vindice ) fiemper erunt . 

M en fit Lycaonis fiant , cr prada barathri , 
isftq. fame ext infla conficiantur acres , 

Et qualis fatum Tydai , aut qualis trai, 

natorum menfis ,fic cibus Imus erunt . ' 

yt fcynis arboribus curuati perdere hi tam 
pofmt j cr teneant htncula dura manus • 

Mem- 
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Membrdtim Morum corpus truncetur tn ara > 

Sint Ift Dtftmanes > Dtfimantq. gener . 
Criminis Antiphates j&fit Lefrygona tudex , 
cajfandrufq. atrox , Aeacide fq. ferus . 

Crudeli pereant cajjandri morte nefanda , 
informe irato indice funus erit . 

Mergantur foeda ,furcaq. foragine limi. 

Ad quorum leniant numina nulla preces, 
y os feriat gladio jficut rhymbraus ofyrim , 

Pertulit cr quotquot Vulnera , totq. ferant • 
Carpet equus fonipes iratis dentibus artus 
Et pojlfwt nemorum non mala prada feris . 

Atq • louu telo fodiantur corda trifulci , 

Yt Macedon > Phaethon , aut Onoefq. foror • 

Et dira infamis feriatur ab a fide cafa 
Ne pofiit mordax ladere lingua ~\iros . 

In fygia tenebris feriantnr ab angue paludis , 

V t puer EJypfiphyles > Eurydicefq. decor , 
ytq. Crotopiaden canibus lanientur adutfis 9 
Et 1/elut Elpenor raptus m alta cadant , 

Et ceu rhiodamas atrofmt prada Draconi , 

. Dummodo natorum nomina nulla fent • 

Et ftcut Cacus mifh maClentur ad orcum , 
ytfaxum lattum , pracipitefq. ruant . 

Et elut Agaus , natujq. '><’/ Hetloris altet 
Qui fuit a turri pracipitatus aquis . 

Atq ■ ht Pdphegeas patriis populentur in druis, 

A d corpus currat foeta leana fuum . 

Yt “V* Lycurgiden crudo ejl difcerptus ab apro M 
sic illos morfu maxima turba petat • 

Etpofiint 
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£t pofiint Melphis pafiim circundare muros 3 
Corpore pro (Irati proliciantur humo . 

Morbida fyluarum ftnt fixa cadauera truncis i 
Poft diudis fiant morfus adulter apris . 

Tot mala fubueniant 3 crudeli ~\t morte coatti , 
yifccra dent flamma foeda cremanda pyris . 

V efiraq. xn ilicibus carpantur corpora faxis, 
obruti tn <_yfu fontis muemantur agris . 

Caufa erit exitij 3 inflabili cum comuge foedus > 
Connubio inf omnis Eupolis 1/t periit . 

Vt Thabis Lacer cfi Jfarfss 3 fi>argantur arenis , 
xSfd cor peruemat fixa fagina fuum . , 

Vtq. Lyci coniux > tauro retrahente 3 ferantur , 

Per tagdjper halles offa refetta cadant . • 

Atcmbraq. Aiycreni gladio mutilata feroci > 

Trunca ferant 3 contis offaq.fiatta gerant . 

Et fubeant dartos morfus 3 '\ariofq. dolores , 
Potmada ~\t fubut Glaucus inermis equa , 

Vtq- procax guttur mordenti efi claufus <_ Acerno , 
Sic ' \ocis laqueo ft ~\ia claufafua . 

Probra luant 3 'y eluti rhelephus Lyrneftus 'yrna M 
Nec mala fint Rrotei 3 nec leuiora lici . 

Ofiibus 3 cr ner uis genus hareat omne malorum » 
Memhraq , transfigant putrida tela faces . 
lattaq. per terras 3 ptla minuantur in omni * 

Et refonent "V eluti fac culus are ciens , \ uv ’ 

Vt puex\ Myppolitus ~V eneris damnatus ab ira, , • \ 

niuerfa in partes excutiantur humi . ■ * * > 

Longaq.fint 'yita 3 longa quoq. tadia mortis 9 
Dirtpiantq. artus per nemus omne Leo . 

Vt Battus 
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E actus j durum mfkxum mutentur obortum 
illudat q. omnes Ungula fxua lupi . 


itus ~\t <_yfltea arde [eant m fipitis igne 3 
It Medea Irelit mittere ligna focis . 


Pejhferum ^‘trus foedos diffundet m artus , 
informas ~V artas Pertere pofit eant . 

Fulgure come flo fodiantur peti ora caelo , 

Et data lex poena tufa ftt ijla fua , 

Nec fratris ^Antai fomno meliore fuantur , 
Naupliada poenas t at a. luant facinus . 

Quid plura attingam modulis dedutta ferenis? 
i nfe recidenda ejl putrida fatta caro . 

A oxiafnt illis arma } £ 7 - fne lege pharetra , 

. Noxia fint illis aena bella Ducum . 

A oxiajit hirtus 3 cordift noxius ardor , 

A °xiaft tantis ~)/n£la fagitta ~\irts , 

Nae cr plura illu pofint fuccedere paflim j x\ 

Et yuanta inieciJftcuUj tanta ferant . 

Ad Marcum Antonium de Horia 
McJphi® Principem. 

P Ontibus efuperis erumpunt Marce liftores, 
Vnde dabunt meritum carmina principium ? 

Per iuga j perfyluasj per nemora alta, paludes 

-a* ^ U<a ° ^ ingere Pierium . 

2jr operebrecium melico te dicere ~\erfu t 

J'ndert& mfgnem rura per ampla chelim . 
Sed quis fufficict phoebai lampadis aflrnm. 
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Et hutdtf claros carmtne ferre finw • 

Concinite hunc omnes Mufa 3 date laudis honor ertf* 
Xfonfrnt ad tantum carmina noflra Imum* 

A±<\ Eleonoram Toletam » r ' 

p ^frnafi qua ^nda exurgunt prope palladu hortum. 

I sunt loca Dyttimna multa dicata Dea . 
jHtc nomen p fuere tuum Eleonor a C amoena 3 ' •„ 

Et tua praclarit fiemmata carminibus. f 

j-juc adfis Eltomra. > ^ ndaqua murmure currunt 4 
Et qua pieridum iam chorus omnu adejl. 

Si certe h entes in.amana Vireta , Thalia 

Te canet ad cytharam yerfibus eximus * •- 

Hortus erit pulcher. 3 nufquam faecundior ifto* 
yndiq . fcccund>tk confttus arboribus i ; • v\ v 

floribus hic arsit -> darios emittit odores * 

Dulcibus ht locus eft , dulcis, abundat aqui* 4 _ 

Et cum flore fcuntjylua , phylomelaq.fVades 

intonat j haclentkmurmurat 'mela 'yadvk ~ 
Dum quatiunt lento ripas cum murmure ymp a 3 

Dumq. ferenato lucet in orbe dies . > “ 

Thaumantis proles ^ario ycjlitacokr*:*,^ ^ ' ‘ • * -j 

injjicitur. ramis difcolor arborep^^ - , y/ v ^ *- ' ' ^ 
frigiqm hicfo.m efl,quo non ejbmundior. alter , * ' 
cui cedat gelida hitreus Hermus aqi*a l 

Hic latas ducuntyhmas ad carmina lympha, 

Hic adfti.fi* ludo 3 Gratia s Mufa , / enus. 

fiic dulces jrejfttwe tuba , fordtuwq . dedere j 

Et Cl 1 ' 
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Et cythara magnis obfiupuere finis . 

Hic Merulus dulces modulatur gutture “ \oces * 
Comugeq. amijfo flet Phylomela diem 
Hic efi p adula aprorum fcrutator j cr (.Aethra* 
Et legum , & terra "V tfcera concipiens . 

Julius hic fenus , mihi iunSlus amore jfionora 
Qui docet altifiona tangere fila lyra . 

Hic Juapleftra mouent charites } ct' c ater A montis 
Numina * qua rtuus murmure furgit aqua . 

T otaq. xhefiiadum pulcherrima turba fororum * 
Decantant colles * Piendumq.facra . 

Hic adfis Eleonora j tuus te expofiulat Hermes * 
Pangere qui 'ycrfius , <>y dat ab ore melos . 

Hic efi Concinus fiummis ex partibus ^Aetra* 

Dignatus patrios nunc habitare Lares , [■ \ 

Et qui cognomen duxit Serguida canorum * ' v -'“ 

Fulgidus ex omni mUnere , & officio . 

Quo non efi melior * nec nofh-os inter amicos 
Pracipuus * confiant omnibus ~)wa fides * 

J t qui Pierides tenuit Malatefia choreis , r 
Excepitq. fiuo Naiades hofftcio * 

Hic fiunt tres charites qua fiore fiuuntur auito, 
Jnter quas Cafdr Titicus emicuit . : : r: n ] 

Cambara cum pleEhro fua carmina cantat eburno * 
Hinc ahj h at es fortia fafta canunt . 

Hic canit tn terris j cr quodfietfatur in ~\ndis , 
ille canit magni lucida figna poli . 

Hic caufias rerum * caeli connexa rectnfet 
Qais Itcntis pondus * quis fua iura dedit * 
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Quis legem fimus. , 1/ndafq. & culmina, coeli * 

• Perfringunt alq pondus ^trumq. foli . 

It quis menfur.is pofint j fullafeq. terras * 

Et qius fla finii traxit in ^ Aufomo .. 

Jtupe Jul ingenti rejo nant fui fronde Cicada > 
Gamhara qua h irides carmine traxit agros . 

tSfJjncies armenta tuis errantia campis , . 

Et per prata omnes pafcere Uta feras t >/r v. 

2Jtc efr T eipander , cur tempora mania differs ? 
cur fiigis , accelera j nec mihi nctte moras . 

fiuc ades j EI efr? ena magna efr tua fama per oras * 
etpnumq. {no pcaore numen hales . 

V eridicum.Mufa coeperunt dicere cantum , 

Qua nemus illufrrat ~rifus <^rcjdalU . 

Jiiagna parant, j tantos adfrs ~\ifura triumphos 9 
Lauderis tota fremper in ~Trle frequens . 

Sjluani tanturu ol meritum , Fauniq, bicornes > 
imponent capiti frorida ferta tuo . 

It tuus omnis, amor, yirtute illufrrior omni * 
Confcruetl/ irides /« friatura comas . i 
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In Fontes Pinarum Francifci Medices 
i* tvu Magni Ducis Hetrurix, 

£d\- .A r^.r 'Ai. i 

«. . "Ad Caiolum Pidhun • > ., * -> v.\- i 


iSv 


or. 2 mede Piftis pictarum nomine dixit 

Pont em j mfrgniuitq. locum cum difiite cultu \ 
i v\ Ornatum , 
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POEMATA, 


r O 


Ornatum 3 mulcet quem cantu phylomela canoro . 
Inflgncm molem , fj ortos 3 & nemora alta 3 locumq . 
Hetrurta Nymphis Itna cum fonte facrauit . 


In Fontem alium • 


) fuerat piEti ,jylu'ss flagrantibus, 'y/uUi 

Piilarum e magno nomine nomen habet. 

& *c qui carpis iter , triflem depone pharetram , 

Serta amat > cr 'y irides hitrea lympha comas . 
M ox bibe , C? his alta noflris cape f imma fyluis , 
Nam ~yaga non errat , nec latet ajpis aqua . 


In Fontem Caprarum . 


a j 


Q y M Capra effundis hitreos ex ore liquores * 
Murmura ab effufo rauca liquore refers , 

S ed qui te irriguam crypta hoc m fonte locauit > p 

jDelitias animi fumere pojfe dedit . 

‘ . * % - ^ ^ - r- 

In Eundem ad Claudium Equitem 
Saracenum . 

J-J louat hnda fltimjhuc propera Saracene , ridebis 
Maxima cum paruis Jydera (y der ibus . 

Hic leuat hnda fltim > fulget cum fydere Jydus , 

Et dant concentus Jydera jy der ibus . 

Hic leuis hmbra manet , capra effundente liquorem , 
Et facit optantes murmure murmur aquas . 
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fiic lenit ~\mbra manet , dulci cum murmure carmen 3 
Murmure Jit murmur , carmine carmen adeji . 

•r" ». • ♦ 

In Eundem Diftichon • 

C I Cupies labia in 'yitreis attingere lymphis * 

^ E fl in Pittacum Jrigida lympha locis • 

Ad Iuliam Molarem . • * 

- • *- X 

Tpri a cur puerum cadit ? quia perdidit arcum i 
Et quis furripuit ? Julia Luminibus . 

Ceperat hacforfan ? dedit hic : curi 1 lumine captus , 
Crediderat ~)>enerisfe dare luminibus . 

In Meliboeum. f . 

j| 

r 1 Meliboee fores primis natalibus ortus > 

^ $>ua leuis idalium perjhrepit aura nemus • 

Et ~\aga feftares 'yejhgia Cypridis arcu j 
Cingeret atq . humeros candida palla tuos . 

Et manibus gereres pharetram j per Jydera turo « 
cypria te natum dicei et ejje fuum . 

t < ■ ' ’ \ 

In Tumulo Ioannis Donati 
Epitaphium. 

O cimus quam " \ario incedat fortuna rotatifj 
Et quanta inflabili diflipet illa pede ♦ 

Seimm 
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Scimus quam hario di (crimine cunf}dferdntlit » 

Et dura mortis conditione premi . 

Scimus filum ojfa Donati abfumere Pdrcd, 

Et f dum hac cineres hrna tenere fuos . 

Nam meliore fui ^viget omni ex parte fuperjles * 

Erufra igitur parca flamina conteritis . 

. f 

In creatione Gregori j X III. Pont. 

Opt. Max. 

. v k . 1 v i. j 

IL efl cjuod metuas quem appendit poma Dracone * 
iSffyettu horribili gens tibi terribilem . 

Nam requies f erit & propru tibi caufa f alutis , 

St Draco mortalis ftgnd timoris habet . 


«. ; iVfc In Eundem Diftichon • 


T E Draco gens timet , at pellat gens ifia timorem . 
Quo feris abfcijfum efl 3 quo tue are , tenes * 


De Max. Imperatore 


4 0 JL • 

AA j€rs terris 3 Neptunus aquis 3 & Juppiter ajtns i 
Omnibus his mtfhim Maxime numen habes . 
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De Cofmo Medices Magno HetruriaeDuce, 
& Franciico eius Filio fucccflore . 

/^\ Mnia tura Indes , Cofmo Duce , perge piator* 
Montibus m nofins omnia lata ' yides . 

Omnia lata hides j omnes dant paudia pafim . 

Per maris anjraPlus omnia tuta Indes . 

Nunc Duce Francifco , Cofmo moriente > piator 
v Omnia tuta 'yides j omnia lata 'yides , 


Ad Franci fcum Medices Magnum 
Hetruris Ducem. 


\T J X mea. Parnasi defenderat arce Thalia , 

Et me refler at herfibus innumeris . 

Cum canerem laudes * aurem mihi Mufa Jo noram 
V ' edit > (SE hoc dixit > di fcc tacere , canam. 

Mufa Jlupens loquitur > helut hac in heiba foluta eji : 
Franci fci ha laudes. <yfrma , hirumq cano . 

Hic etiam Hetruna henit qui primus ab oris * 

• Tollere [affulgens nomen ad aftra fuum. 

^Auditu pofquam herbarum hota , recefiit * 

^Amplius haud fenji laudibus auja loqui « 

Tota mea hirtus obmutuit aurea lingua , \ 

N ec potuit quicquam f r prohibente » loqui 

\u K V’’ '• ’ Ad 
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Ad Ferdinandum Medices Cardinalem, 
de morte fui parentis Cofmi Medices 
Magni Ducis Hetruriae • 

p Loquar j an taceam Fernande? exafera mortis * 
Fata querar 3 tdtum au [a nefas?qux carmina plefhr* 
E {fundam 3 htpofiim Cofmi perfringere gfa ? 

Efl hirtus animi excellens 3 cr pefloris ingens 
doria , qua h ita feriem 3 nomenq. 3 genufq . , 
ingenium 3 atq. animi dotes eduxit unitas . 

Quid querar ? heu fugiunt Cofinum iam ficula mortis • 
M ors morti mortcmq. dedit 3 mors mortua tantum efl • 

V iuit tam Cofmus Inrtute infgms & armis . 

Cofme adfs 3 rogito 3 nam te cum fum ire paratus , 
Quocunq. tpfe hia tentare pericula pojfum . 

Me comite 3 heu poteris hefligtaflgcre tutus * 

Et clarum egregiis te ferre ad Jydera faflis . 

Interea Fer nande agitas dum in montibus anum 
In mare qua fertur tumidis hetus ^ fibula lymphis , 
kA d mea herba tene aures 3 nam patris omnia hertunt 
Ea fla Dea 3 memores rapidus qua defluit Arnus. 

Eum decora alta domus Medi cum angente fq . triumphet 
Certatim cantant 3 quamuu modo liquerit auras 
M ortales Co fmus /fecum tamen omnia hertit . 

Cui toties decus inuiditgens effera bello , 

Qua fyluas habitant Rheni 3 cel famq. Pyrenem* 

T u tamen intentus tanto Fernande dolori 
farce tuo , tccum mortalia pe flor e herfa , 
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jMots Cofmi hanc orbi s molem fine luce reliquit * 

Lfr comunc mori , tantum depelle dolorem , 
it cautus ~\itx fragilem precor ajpice fummam i 
Dum fequertf curtu ~Vefrigia temporis infrans * _ . 4 » 

Confertus fenio genitor memoranda reliquit j». 

De fe multa tuuh qua non Patareus polio, g j t 

JEt nec qui fidibus Rhodopeia culmina , alti 
Deduxit (ylius Hami ,frrmauit cr H ebruni * 

Dum 1/erfu teneros Duu cantabat amores > '• 

0 mihi facundi praflaret Ne frons annos - • > 

Juppiter , & nuos liceat de fontibus Oetha 
tyf urire ^yfoniumq. effundere ad athera carmen * 

Nam tuba terribili affraret certamine campos , \ 

Hetruria dumgefra Ducis , dum farta tuorum 
tyTequarem numeris , rapidafq. in pralta bigas 
parte aha , extollunt Cedros qua tn tanta Penates . I 
Quos parca metuere omnes , C7' trifha fata . 

Pofr multos rerum euentus , hariofq. labores . 
iStt genitor , cui dextra potens in pralia torfit , 

Nec folitum robur didicit mutare feneftus , 

Lege data , & populo infhurto , fua pramia regni 
Jnfrituit prabere ~\ms probitate corufcis . •. 

' Tanta fuit rerti clementia , tantaq. pura 
Jufhtia integritas > animiq. inpgmagefra . 

Sed tu qui grejfum expertas me ferre propinquum > 
Latitia exulta , Cr iam gaudia plurima carpe , 
quo non efr inter celebratos orbis alumnos 
Pracipuus ,feu chloris amat , feU purpura ~\efrit * 
Quem mater dedit in lucem m conuadt lurenti 
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Qua currit gelidus A/ndis bacchantibus ufrwts • 
I t te follmto puerum reuocamt ab amne * 
t^ftq. inter ptftas Ama cum patre reduxit . 
Quem reditus memorem mors mtempejla perenutt 
Fatidica comitante lyra j lacbrymate frequenter 
piElarum Njrtopha jfimul CP Anrtute priores • 
Funttus erat nam j cui celfos affar at honores 
juppiter j cr dederat magnum fub corpore robur . 
qui -yelnt Oceano furgit cum phabus m altum * 
Serta caput circum aurato radiabat amiElu 
Et Marte indomitus > quoties m bella A/ocatus » 
Tutatus patriam efl , collutis fortiter armis . 
Ffojficto cuius Reges > femp er q. fuerunt 
y iElrtces quila j sternum fua regna tuentes . ' 
Exue trijhtiam Fernande j haud Adtimus inter 
Frajl antes animi Virtute , & origine gentes . 

Si cofmum fcmo affeElum lachnmabue fatum 
isfbjluht j, Alia nec hoc potuit ditare facultas* 
Certa dies aderat > quam fc fua fata ferebant . 

Tu tamen interea fontes imiifere ruris * 

Telluri fq. comas fub piima tempora lucis . 
iatitia * ( Cofmo monente ) exultat Olympus . 
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Profa quas legitur retrogrado 
a contrario fcnfu • 


^ Onfiderandum efl optime , quod ijlius natura Airu 
alit bonitas , atq. fdet conflantia ; nec jludus decer • 
tarc bonefli fimis prouo catos , inuidia Um carpit eofdenu 
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Quidem ordinata refh tramitis feri e ,fe muniunt j atq» 
coronant , nec feparant inter fefuas Voluntates : Nempe 
naturalis illius quefiioms memoria cumulata non diffi- 
dunt , fed confidunt Virtute ddinuicem : nulla fortuna 
aduerfari debet iis > fed diu federe } nec in cathedra paruo 
tempore durare po (Sibile efi, quod clari fimo patet auditu > 
profeclo Viderunt j atq. perlegerunt lato Vultu quefito- 
num titulos , atq. materiam , neq. nomen mittentis ode- 
runt , Virtutis amamtate non ignoranter V tuere delefla- 
tos , Vnde fufceperunt conclufiones paribus Votis jion fa~ 
flo dhquo tumultu omnium irnea requifitioms aperta cata 
fa , pariter & aduentus » ajfertiombus ajferentium ali- 
ter orni fis . 

S - # • k # --VI 

In Tumulo Maxenti j Rondonis 
Melphitani . v 

AA l Axentius Rondonus patritius Melphitanus, Vita, 
CF moribus ingenuus ,legum interpres, Melphia Vi 
tam degens , agritudtne fuperueniente , Vt Vita Viue- 
r et , Vitam cum morte mutauit . 

• r 

Hieronymi de Principe ad Audfcorem 
Difticon . 


1 


n Orna Deas, Regnum q. viros, fert Mantua Vatet 
Subtile ingenium M elphia fola parit . 
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Poemata Fceli cis Faciuta: Melphitani approba- 
mus , & licentiam imprimendi cocedimus. 
Die 1 5. Nouembris 1 $7 

Frater Francifcus de Pifis Generalis Inquifitor 
Dominij Florentini , 

* I ; 



FLORENTIAE, 

In Officina Georgij Marefcoti* 


1 $ 7 


■T 1 


•f 7 


, \ 


: i .c il VTi^icrrnoq 

03 iBrofhbqmi r. : ':• osii c, j k ztkh 

•\~l i e. : ■ ( o/. .) i M 




ic^uiupnl eiluoa^D u\'M ifiiV 

. it . j oH iinirrioCi 




« 3 AITW 3 .FO J 3 jg t 
. boobiiiM ol 

• •* A l 5 

\ '4 



